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安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず『はじめにお読みください』「安全上のこ•注意」をお読みください。 
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1. 守ってほしいこと 

本機を使用するときに、守ってほしい項目です。 


使用上のお願い 

△警告 


0 


• この機械の上や近くに花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品、水など 
の入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれた 
り、中に入ったりすると、火災や感電の原因になります。 


A 注意 


0 


• この機械の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に 
熱がこもり火災の原因になります。 


ZL 注意 



• 連休等で長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグ 
をコンセントから抜いてください。 


ZL 注意 



• 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。 
電源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電 
の原因になります。 


©重要 


• 画面のメモリー残量が10〇%であることを確認し、主電源スイッチを切ったうえで、 
電源プラグを抜いてください。『本機のご利用にあたって』「主電源の切りかた」を参 
照してください。 

•連続して原稿を読み取ると、原稿ガラス表面が熱いと感じることがありますが、異常 
ではありません。 


• 通風孔などでは排気により温かいと感じることがありますが、異常ではありません。 

•寒い所から暖かい所に移動すると、機械内部に結露が生じることがあります。結露が 
生じたときは、2時間以上放置して環境になじませてから使用してください。 

•動作中に電源を切らないでください。電源を切るときは、動作が終了していることを 
確認してください。 

• 動作中に各部のカパーや給紙トレイを開けないでください。用紙がつまることがあ 
ります。 








1. 守ってほしいこと 


•電源が入った状態で本機を動かしたり、傾けたりしないでください。また、振動を与 
えないでください。 

• 動作中に本体の上で紙をそろえるなど外的ショックを与えないでください。 

• 本体の設置場所の温度や湿度の状態によっては、印刷時に用紙から水蒸気が発生し、 
操作部奥の通風孔で湯気になって見えることがあります。 

• 温度の変化により機械内部に水滴が生じると適正な印刷品質が得られないことがあ 
ります。このような不具合を低減するために、結露防止ヒーターを使用してくださ 

い0 

• 除湿ヒーターと結露防止ヒーターは、機械の内部を暖めることにより湿度を適正な状 
態にしています。このため主電源スイッチを 「 Standby 」 にしたあとも、機械本体は 
やや温かい状態を保っています。 

換気に ついて 

換気の悪い部屋や狭い部屋で長時間使用したり大量の印刷を行うと、本機から臭気が 
出ることがあります。また、出力した用紙に臭気が残ることがあります。 

臭いが気になるときは、快適な作業環境を保つために、定期的に換気をしてくださ 
い。 

• 排気風が直接人に当たらない場所に機械を設置してください。 

• 換気量1人あたり 30 m 3 以上/時間の換気をしてください。 

オゾン臭が感じられることがありますが、通常の使用方法ではオゾン濃度が許容値 
(日本産業衛生学会の許容濃度等の勧告） ：0.1 ppm 、 0.2 mg / m 3 を上回ることはありま 
せん。 


新品時の臭いについて 

新品時には、特有の臭いがすることがあります。この臭いは一週間程度で収まりま 
す。臭いが気になるときは、部屋の換気や通風を十分に行ってください。 



印刷物の取り扱い 


印刷物の取り扱い 

• 印刷物は、長時間水や光にさらされると色あせることがあります。長時間保存すると 
きは、パインダーなどで水や光から保護することをお勧めします。 

• 印刷物と生乾きの印刷物を重ね合わせると、トナーが溶けることがあります。 
•印刷物をはるとき、溶剤系の接着剤を使用すると、トナーが溶けることがあります。 

• 印刷物を折り曲げると、折った部分のトナーがはがれることがあります。 

• 塩化ビニール製のマツトに印刷物を挟んだまま、温度の高いところに長時間放置する 
と、トナーが溶けることがあります。 

•暖房器具の近くなど、極度に温度が高くなるところに印刷物を放置すると、トナーが 
溶けることがあります。 



1 .守ってほしいこと 


八ードディスクのデータのバックアップを 
取る 

八ードディスクには、お客様が蓄積した画像やアドレス帳などのデータが格納されます。 

これらのデータをパックアップまたはダウンロー ドする方法について説明します。 

〇 重要 ） 

•万一、本機の八ードディスクに不具合が発生すると、蓄積した画像やアドレス帳の 
データが消失することがあります。八ードディスクに重要なデータを保存するとき 
は、必ずパックアップまたはダウン ロー ドすることをお勧めします。また、フォント 
やフォームなどのリソースデータを八ードディスクにダウンロードできますが、八一 
ドディスクの故障に備え、ダウン ロー ドしたデータはお客様自身で保管しておく必要 
があります。お客様のデータの消失による損害につきましては、当社は一切その責任 
を負えませんので、あらかじめご了承ください。 

¢1 足 

• Ridoc 10 Analyzer 、 または Web Image Monitor でアドレス帳のバックアップを取るこ 
とができます 。 Ridoc 10 Analyzer については 、 Ridoc 10 Analyzer の取扱説明書を参照 
してください 。 Web Image Monitor の操作方法については 、 Web Image Monitor のへ 
ルプを参照してください。 


• Web Image Monitor を使用して、ドキュメントボックスのデータをパソコンにダウン 
口ードすることができます。ドキュメントボックスの画像データをダウン ロー ドす 
る方法については、『コピ ー/ ドキュメントボックス』「蓄積した文書を Web Image 
Monitor でダウン ロー ドする」、または Web Image Monitor のヘルプを参照してくださ 
い。 







2 .消耗品の補給と交換 

トナーやステープラー針を交換するときに注意してほしいことを説明します。 


トナーを補給する 

トナーを補給するときに注意してほしいこと、トナーがなくなったときの送信、使用済み 
トナーの廃棄のしかたを説明します。 

△警告 




D 

• トナー（使用済みトナーを含む）、トナーの入った容器、およびトナー 
の付着した部品を火中に投入しないでください。トナー粉がはねて、 
やけどの原因になります。 

△警告 

0 

• トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、火 
気のある場所に保管しないでください。引火して、やけどや火災の原 
因になります。 

△警告 

0 

•こぼれたトナー（使用済みトナーを含む）を掃除機で吸引しないでく 
ださい。吸引されたトナーが掃除機内部の電気接点の火花などにより 
発火や爆発の原因になります。ただし、トナー対応の業務用掃除機は 
使用可能です。トナーをこぼしたときは、トナーを飛散させないよう 
に、水で湿らせた布などで拭きとってください。 

A 注意 



> 

• トナー（使用済みトナーを含む）、トナーの入った容器、およびトナー 
の付着した部品は子供の手の届かないところに保管してください。子 
供が誤ってトナーを飲み込んだときは、直ちに医師の診断を受けてく 
ださい。 

A 注意 



> 

• トナー（使用済みトナーを含む）を吸い込んだときは、多量の水でう 
がいをし、空気の新鮮な場所に移動してください。必要に応じて医師 
の診断を受けてください。 







2. 消耗品の補給と交換 


△注意 



• トナー（使用済みトナーを含む）が目に入ったときは、直ちに大量の 
水で洗浄してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。 


ZL 注意 



• トナー（使用済みトナーを含む）を飲み込んだときは、胃の内容物を 
大量の水で希釈してください。必要に応じて医師の診断を受けてくだ 
さい0 


△注意 



•紙づまりを取り除くときやトナー（使用済みトナーを含む）を補給ま 
たは交換するときは、トナーで手などを汚さないように注意してくだ 
さい。トナーが手などの皮膚についたときは、石験水でよく洗い流し 
てください。 


△注意 



•紙づまりを取り除くときやトナー（使用済みトナーを含む）を補給ま 
たは交換するときは、トナーで衣服などを汚さないように注意してく 
ださい。衣服についたときは、冷水で洗い流してください。温水で洗 
うなど加熱するとトナーが布に染み付き、汚れが取れなくなることが 
あります。 


△注意 



• トナーの入った容器を無理に開けたり、強く握ったり、つぶしたりし 
ないでください。トナーが飛び散ると、トナーを吸い込んだり、衣服、 
手、床などを汚す原因になります。 


©重要 


• 操作部にトナーの交換を促すメッセージが表示されてから、トナーを交換してくださ 
い0 


• 異なるタイプのトナーを使用すると、故障の原因になります。 

•電源を入れたままトナーを補給します。電源を切ると設定した内容が取り消され、印 
刷を再開できません。 

• トナーは、高温多湿、および直射日光をさけて 35° C 以下の環境を目安に保管してくだ 
さい。 

• トナーは平らなところに置いてください。 

• トナーカートリッジを取り外した後、トナーカートリッジの口を下に向けたまま振ら 
ないでください。残ったトナーが飛散することがあります。 










トナーを補給する 


• トナーカートリッジを何度も抜き差ししないでください。トナーが漏れることがあ 
ります。 


トナーを補給するときは、操作部に表示される手順に従ってください。 

足 

•「トナーがもうすぐなくなります。」が表示されると、もうすぐトナーがなくなりま 
す。交換用のトナーを用意してください。 

• トナー残量が多いにもかかわらず 111 が表示されるときは、画面に表示されるトナー交 
換手順にしたがって一旦トナーカートリッジを引き出したあと、そのまま再セットし 
てください。 

• 「山 トナー補給」の画面では、交換に必要なトナー名称と交換手順が確認できます。 

• [状態確認]キーを押すと消耗品発注先の電話番号が確認できます。 P .30 「問い合わ 
せ情報」を参照してください。 

トナーがなくなったときの送信 

本機はトナーがなくなり ill が表示されているときも、ファクス機能やスキャナー機能で 
データを 送*(言できます。 

〇 重要 ） 

• トナーがない状態で通信した数と、自動で出力される通信管理レポートに記載されて 
いない通信の数の合計が200通信を超えると、通信ができなくなります。トナーは早 
めに補給してください。 

1■ファクスまたはスキャナーの画面が表示されていることを確認します。 

2■[確認]を押して、送信の操作をします。 

エラー画面が消えます。 

甫足 

• メモリー送信の操作をしても、送信の操作をしたときに出力されるレポートは出力で 
きません。 


使用済みトナーを廃棄する 


トナーの再利用はできません。 

使用済みトナー容器を廃棄するときは、トナー粉が飛び散らないように箱または袋に入れ 
て保管してください。 

保管したトナー容器は、販売店またはサービス実施店へお渡しいただき、当社の回収•リ 
サイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理されるときは、一般のプラスチック 
廃棄物と同様に処理してください。 









2. 消耗品の補給と交換 


ステープラーの 針を補充する 

△注意 




• フィ ニッ シャーのステ ー プル ユニットを 引き出すときや戻すとき、紙 
づまりを取り除くときは、中とじ排紙口に手を入れて操作しないでく 
ださい。機械のすき間に指を挟み、けがの原因になります。 


Omm 


• 力一トリッジは当社製品を使用してください。異なるタイプの力一トリッジを使用 
すると、ステープルされなかったり、針づまりの原因になります。指定の力一トリッ 
ジを使用してください。詳しくは、 P .78 「消耗品一覧」を参照してください。 


ステープラーの針を補充するときは、操作部に表示される手順に従ってください。 
足 


• 力一トリッジの両端を押さえても上部 ユニッ トが引き上がらないときは、カートリッ 
ジの針がまだ残っています。針を補給しないでそのまま使用してください。 


•ステープラーの針の補充方法は、フイ ニッ シャーによって異なります。フイ ニッ 
シャーを確認して、補充してください。フイ ニッ シャーの種類については、『本機の 
ご利用にあたって』「おもなオプションのはたらき」を参照してください。 










3. 本機の設置と移動 

設置、移動するときの注意事項を説明します。 


本機を移動させる 

移動するときの注意事項を説明します。 

A 注意 



• 他の フロアへの 移動など、本機を持ち上げて運搬 • 移動するときは、 
サー ビス実施店に依頼してください。機械を落としたり倒したりする 
と、けがや故障の原因になります。 

• サービスエンジニアが他のフロアへ本機を移動するときは、専用の機 
械を使用します。運搬•移動用の取っ手は、サービスエンジニアが本 
機をフロア内で移動するときに使用します。お客様は取っ手に触れな 
いでください。 


©重要 


• 本製品は日本国内向けに製造されており、電源仕様の異なる諸外国では使用できませ 
ん。日本国外に移動するときは、保守サービスの責任は負いかねます。 


•安全法規制（電波規制や材料規制など）は各国異なります。これらの規制に違反し 
て、本製品および消耗品等を諸外国に持ち込むと罰せられることがあります。 

•転倒防止部材は、はずさないでください。 


• 移動距離が大きいときや別の建物に移動するときは販売実施店に、別の階に移動する 
ときはサービス実施店に連絡してください。なお、この作業は有料です。 


フロア内を移動させる 

△警告 



• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因にな 
ります。 


△注意 



•機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、回線 
コードなど外部の接続線をはずしたことを確認のうえ行ってくださ 
い。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。 








3. 本機の設置と移動 


△注意 



• 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。 
電源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電 
の原因になります。 


©重要 


•次のことに注意し、移動してください。 

•主電源スイッチを 「 Standby 」 にしてください。『本機のご利用にあたって』「主 
電源の切りかた」を參照してください。 

• 前カパーや手差しトレイなどを閉めてください。 

•水平を保ち、静かに動かしてください。振動させたり、大きく傾けたりしないで 
ください。故障の原因になったり、八ードディスクやメモリーが破損し、蓄積さ 
れた文書が消失することがあります。 

• フィニッシャーなどのオプションが装着されたまま本機を移動するときは、サー 
ビス実施店に連絡してください。 


• @ Remote を利用しているときは、イーサネットケープルを抜いてから移動して 
ください。 @ Remote のアダプターは本機に接続できる位置に移動し、接続され 
ていた端子にコードを正しく接続し、アダプターの電源プラグをコンセントに接 
続してください。 






移動後の設置条件 


移動後の設置条件 


設置場所の条件 

△警告 

❶ 

• 機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置し、異常時に電源 
プラグを容易に外せるようにしてください。 

A 注意 

0 

• 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災や感電の原因に 
なります。 

A 注意 

0 

• ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでくださ 
し、。落ちたり、倒れたりして、けがの原因になります。 

△注意 

❶ 

• 機械を移動したときは、キャスター留めをするなど固定してください。 
動いたり、倒れたりして、けがの原因になります。 

△ 注意 

0 

•潮風、腐食性ガスをさけてください。また、化学反応を起こすような 
場所（実験室など）には設置しないでください。故障の原因になりま 
す。 

A 注意 

❶ 

•換気の悪い部屋や狭い部屋で、長時間連続して使用するときや、大量 
の印刷を行うときには、部屋の換気を十分に行ってください。 


次のような場所への移動は避けてください。不適切な場所へ移動すると正常にコピーが 
できなくなったり、故障の原因になったりすることがあります。 


• 低温、低湿または局温、局湿の場所 
使用できる環境の範囲は次のとおりです。 

• 温度：10〜 32 °C (ただし 32° C 時は54%) 









3. 本機の設置と移動 


• 湿度：15〜80% (ただし80%時は 27° C ) 

• 直射日光の当たる場所 
• 暖房器具、冷房器具、加湿器に近い場所 
• 振動の激しい場所 
• 換気の悪い場所 
• ほこりの多い場所 

•石油ス1ブや、アンモニアを発生させる機器（ジアゾコピー機など）の近く 
• 床や台が不安定な場所 

•水平な場所に設置してください。前後、左右共、高さの差が 5 mm 以下になるよ 
ラにしてください。 

• しっかりした床の上に設置してください。台の上に設置するときは、機械の大き 
さよりも面積の広い、専用のテーブルのようなしっかりとしたものを選んでくだ 
さい0 

超音波加湿器をこ'使用のお客様へ 

超音波加湿器に水道水や井戸水をご使用になると、水の中の不純物が白い粉となり、 
複写機の内部に付着して印刷紙やコピーの汚れの原因になります。特に長時間連続 
して加湿器をお使いになる場合は、加湿器用純水器のご使用をお勧めします。 


設置に必要な スペース 

本機の周囲には十分なスペースを設けてください。コピーの操作をするときやカスタ 
マーエン ジ ニアが 作業をするときなどに必要です。 



1. 奥行き： 5 cm 以上 

2. 右： 4 cm 以上 

3. 手前： 70 cm 以上 



















移動後の設置条件 


4.左： 10cm 以上 

足 

• オプションを装着したときのスペースについてはカスタマーエンジニアに確認して 
ください。 

アース 線を接続する 

△警告 



• 接地接続してください。接地接続がされないで、万一漏電した場合は、 
火災や感電の原因になります。接地接続が コンセントのアース 端子に 
できない場合は、接地工事を電気工事業者に相談してください。 

• 接地接続は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってくださ 
し、。また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから 
抜いて行ってください。感電の原因になります。 


本機のアース線は必ずアース対象物に接続してください。アース対象物は次のとおりで 
す。 


• コンセントのアース 端子 


•接地工事 （ D 種）を行っている アース 線 


1■主電源スイッチが 「 Standby 」 になっていることを確認します。 

2. アース線を接続し、次に電源プラグをコンセントに差し込みます。 













3. 本機の設置と移動 


電源についての注意事項 

△警告 

•表示された電源電圧以外では使用しないでください。火災や感電の原 
因になります。 

△警告 

•表示された周波数以外では使用しないでください。火災や感電の原因 
になります。 

△警告 

•タコ足配線をしないでください。火災や感電の原因になります。 

△警告 

•延長コードは使用しないでください。火災や感電の原因になります。 

△警告 

•電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでくだ 

1 XI さい。また、重いものをのせたり、引っぱったり、無理に曲げたりす 

ると電源コードをいため、火災や感電の原因になります。 

△警告 

• 電源プラグの刃に金属などが触れると、火災や感電の原因になります。 

△警告 

• 同梱されている電源コードセットは本機専用です。本機以外の電気機 
n 器には使用できません。また、剛されている飄コ-ドセット以外 

は使用しないでください。火災や感電の原因になります。 










移動後の設置条件 


△警告 



• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因にな 
ります。 


△警告 



• 電源 コード が傷んだり、芯線の露出.断線などが 見 られるときは サー 
ビス実施店に交換を依頼してください。そのまま使用すると火災や感 
電の原因になります。 


△警告 



• 電源プラグは年1回以上コンセントから抜いて、点検してください。 

• 電源プラグに焦げ跡がある 
• 電源プラグの刃が変形している 

• 上記のような状態のときは、そのまま使用せずに販売店またはサービ 
ス実施店に相談してください。 

•そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 


A 警告 



• 電源コードは年1回以上コンセントから抜いて、点検してください。 

• 電源コードの芯線の露出 • 断線などがみられる 
•電源コードの被膜に亀裂、 へこみが ある 
• 電源コードを曲げると、電源が切れたり入ったりする 
• 電源コードの一部が熱くなる 
• 電源コードが傷んでいる 

• 上記のような状態のときは、そのまま使用せずに販売店またはサービ 
ス実施店に相談してください。 

•そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 


△注意 


A 


• imagioMP 9002シリーズは2本の電源コードを使用しています。装 
置の電源供給を完全に停止するためには、すべての電源プラグを抜く 
必要があります。すべての電源プラグを抜かないと、火災や感電の原 
因になります。 









3. 本機の設置と移動 


ZL 注意 


A 


• imagioMP 9002シリーズの電源の容量は、2本あわせて 18.5 A 、 1,850 W 
です。それぞれのコードはブレーカーが独立している別の電源に接続 
してください。同じブレーカーにつながっているコンセントに接続す 
ると、ブレーカーが遮断することがあります。 


注意 



•電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。また、接触不良 
になりやすい、ゆるくグラグラするコンセントで使わないでくださしヽ。 
発熱の原因になります。 


A 注意 



• 連休等で長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグ 
をコンセントから抜いてください。 


△注意 



• 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。 
電源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電 
の原因になります。 


A 注意 



• 電源プラグは年に1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の 
周辺部分を清掃してください。ほこりがたまると、火災の原因になり 
ます。 


A 注意 



• お手入れをするときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜 
いて行ってください。 


• 使用電源 

電源コードは、100 V 、 15 A 以上、 50/60 HZ のコンセントに接続してください。 

• 電源プラグは電源コンセントに直接、しっかりと接続してください。 

• imagioMP 9002シリーズには、電源コードが2本あります。それぞれのプラグは、ブ 
レーカーが独立している電源に接続してください。 

• 周辺機はブレーカーの容量を確認し、本体とは別のコンセントに接続してください。 










移動後の設置条件 



1. コンセント 

2. ブ レーカー 

3. 周辺機の電源コード 

4. 本体の電源コード 





























































3. 本機の設置と移動 



4. 本機を清掃する 

本機の清掃のしかたを説明します。 


清掃のしかた 

原稿ガラス、読み取りガラス、または自動原稿送り装置 （ ADF ) が汚れていると、きれい 
にコピーできないことがあります。汚れたら清掃してください。 

△注意 



• お手入れをするときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜 
いて行ってください。 


©重要 


• クリーナーなどの薬品類、シンナーやペンジンなどの有機溶剤は使用しないでくださ 
い。すきまからしみこんだり、本体のプラスチックが溶けたりして、故障の原因にな 
ります。 


• 機械内部など、本書で説明している部分以外の清掃はカスタマーエンジニアに依頼し 
てください。 

お手入れの方法 

やわらかい布でから拭きします。から拭きで汚れが取れないときは、水でぬらして固 
く絞った布で拭きます。また、水でも取れない汚れは中性洗剤を使用して拭きます。 
水拭き後、から拭きをして水気を十分に取ります。原稿ガラス、読み取りガラスは、 
付属の清掃クロスで拭きます。 





4 . 本機を清掃する 


原稿ガラス、読み取りガラスの清掃 

1■原稿ガラスと読み取りガラスを拭きます。 



1. 読み取りガラス 

2. 原稿ガラス 






自動原稿送り装置 ( ADF ) の清掃 


自動原稿送り装置 （ ADF ) の清掃 

1■自動原稿送り装置 ( ADF ) のシートとベルトを拭きます。 



1. ベルト 
2■シート 



3. 裏面読み取りガラスを拭きます。 





































4 . 本機を清掃する 


電源プラグの清掃 


A 警告 



• 電源プラグは年1回以上コンセントから抜いて、点検してください。 

• 電源プラグに焦げ跡がある 
• 電源プラグの刃が変形している 

• 上記のような状態のときは、そのまま使用せずに販売店またはサービ 
ス実施店に相談してください。 

•そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 


△警告 



• 電源コードは年1回以上コンセントから抜いて、点検してください。 

• 電源 コードの 芯線の露出 • 断線などがみられる 
•電源 コードの 被膜に亀裂、 へこみが ある 
• 電源 コードを 曲げると、電源が切れたり入ったりする 
• 電源 コードの一 部が熱くなる 
• 電源 コードが 傷んでいる 

• 上記のような状態のときは、そのまま使用せずに販売店またはサービ 
ス実施店に相談してください。 

•そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 


A 注意 



• 電源プラグは年に1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の 
周辺部分を清掃してください。ほこりがたまると、火災の原因になり 
ます。 


©重要 


•電源プラグを抜くときは、主電源スイッチを 「 Standby 」 にしてください。『本機の 
ご利用にあたって』「主電源の切りかた」を参照してください。 


•主電源スイッチを 「 Standby 」 にしたまま約1時間経過すると、ファクスのメモリー 
に蓄積されている 内容が消去されます。 

お手入れの方法 

乾いた布で、ほこりを取り除きます。 








電源プラグの清掃 



〇 補足 ) 

• お手入れをするときは、電源コードが本体に接続されてぃることを確認してくださ 
い0 







4 . 本機を清掃する 



5 . 便利な情報 

カウンターを表示したり、機械の修理依頼、トナーの発注などの連絡先を確認したりする 
方法を説明します。 


カウンター 

各機能で使用した枚数の合計をカウンター表示します。 
カウンターの一覧を印刷することもできます。 

1■[初期設定/カウンター]キーを押します。 



CJR003 


2. [カウンター]を押します。 

3■カウンターー覧を印刷するときは、[カウンターー覧印刷]を押します。 
4■[スタート]キーを押します。 

5■[初期設定/カウンター]キーを押します。 

<5^ 足 

• 使用している機種によって、表示されるカウンターの種類が異なります。 













5. 便利な情報 


問い合わせ情報 

機械の修理依頼、トナーの発注などの連絡先を確認できます。 

初期設定から問い合わせ情報を確認する 

確認できる項目は次のとおりです。 

消耗品 

•トナー名称 
• ステー プル名称 
• ステー プル名称（中とじ） 

機械修理 

• 連絡先電話番号 
• 機械番号 
営業窓口 

• 連絡先電話番号 
消耗品発注先 

• 連絡先電話番号 

「電話番号」はサービス実施店が登録します。 

1■[初期設定/カウンター]キーを押します。 



2■[問い合わせ情報]を押します。 

3■問い合わせ情報を印刷するときは、[連絡先一覧印刷]を押します。 
4 ■[スター ト]キーを押します。 

5■[初期設定/カウンター]キーを押します。 












問い合わせ情報 


[状態確認]_キーを使用して問い合わせ情報を確認する 

[問い合わせ情報]タブでは次の項目が確認できます。 

• 機械修理 

本機を修理するために必要な機械番号と連絡先の電話番号がわかります。 
• 営業窓口 

営業窓口の電話番号がわかります。 

• 消耗品発注先 

本機で使用している消耗品を発注する電話番号がわかります。 

• 消耗品名称 

本機で使用しているトナー、ステーブラーの針などの名称がわかります。 

1■[状態確認]キーを押します。 



2. [保守/問い合わせ/機器情報]タブを押します。 
3■[問い合わせ情報]を押します。 

4■確認後、[閉じる]を押します。 
















5. 便利な情報 



6. 仕様一覧 

本体とオプションの仕様について説明します。 


本体仕様 


形式 

コンソール型 

CPU 

Intel ® Celeron ® M 1.0 GHz 

メモリー 


• imagio MP 9002 /9002 T / 7502 /6002/6002 GP :1 GB 

• imagio MP 7502 SP /6002 SP : 1,5 GB 
感光体種類 

OPC ドラム 


複写方式 

乾式静電転写方式 

現像方式 

乾式2成分磁気ブラシ1段スリーブ現像方式 

定着方式 

熱ローラ加圧方式 


原稿台方式 
固定式 

原稿読み取り方式 

表面： CCD による一次元固体走査方式 
裏面：カラー CIS による一次元固体走査方式 
ウォームアップタイム（温度 20°C 、 定格電圧） 

• imagio MP 9002シリーズ： 300秒 

• imagio MP 7502シリーズ： 30秒 

• imagio MP 6002シリーズ： 30秒 

ファーストコピータイム （ A 4 D 、 第1給紙トレイ、上向きに排紙、手動用紙選択、 原稿力' 
ラスのとき） 


• imagio MP 9002シリーズ： 2.9 秒 

• imagio MP 7502シリーズ： 3.2 秒 

• imagio MP 6002シリーズ： 3.9 秒 



6. 仕様 _ 覧 


連続複写速度（毎分） 

• imagio MP 9002シリーズ： 90枚 ( A 4 D ) 

• imagio MP 7502シリーズ： 75枚 ( A 4 D ) 

• imagio MP 6002シリーズ： 60枚 ( A 4 D ) 

最大原稿サイズ 

A 3 c ? (297 x 420 mm )、 11 x 17 l =? (279 x 432 mm ) 

複写原稿 

シート、ブック原稿、立体物 

複写サイズ (imagio MP 9002/7502/7502 SP /6002/6002 SP /6002 GP ) 

•トレイ1: 

A 3 C ?、 A 4 Dc ?、 B 4 l =?、 B 5 Dl =?、11 x 17 c ?、 8V2XI4C ?、8 V 2 x 11 [to 

トレイのフェンスは固定です。用紙サイズを変更するときは、サービス実施店に 
問い合わせてください。 

•トレイ2〜3 : 

A 3 d 、 A 4 Dc ?、 A 5 Dc?s B 4 l =?、 B 5 Dc ?、11 x 17 c ?、 8V2XI4C ?、8 1 /2><13 l 3 's 8 V 2 x11 
8V4XI4C ?、 8V4XI3C ?、8 x 13 c ?、 8x10V2^n 7 1 /4 x10 1 /2 Dc?s 5V2X8V2D 
l=?s 182 x 210 mmD 、 170 x 210 mmD 、 210 x 340 mmc ?、8 Kc ?、16 KDc ?、11 x 15 c ?、 
11 x 14 c ?、10 x 15 D 

• トレイ 2 〜 3 (不定形サイズ）： 

•タテ：139.7〜 297.0 mm 
•日□:139.7〜 432.0 mm 

トレイ2、トレイ3で不定形サイズを使用するときは、サービス実施店に問い合 
わせてください。 

• トレイ4: 

A 3 C ?、 A 4 Dc ?、 A 5 C ?、 B 4 C ?、 B 5 Eto 、11 x 17 c ?、 8V2XI4C ?、 8V2XI3C ?、 8V 2 x11 
D \ I?s 8V4XI4G ?、 8V4XI3C ?、8 x 13 c ?、 8x10V 2 [ i ?、 7 1 / 4x10 1 / 2Di3 i n 
182 x 210 mmD 、 210 x 340 mmi =?、8 Kc ?、16 KDc ?、11 x 15 c ?、11 x 14 c ?、10 x 15 

c? 

•トレイ 4 (不定形サイズ）： 

•タテ: 139.7 〜 297.0 mm 
• 日□:180■〇〜 432.0 mm 

トレイ4で不定形サイズを使用するときは、サービス実施店に問い合わせてくだ 
さい0 

• 手差しトレイ： 

A 3 C ?、 A 4 Dc ?、 A 5 Dc ?、 A 6 l =?、 B 4 l =?、 B 5 Dl =?、 B 6 l =?、11 x 17 c ?、8 V 2 X 14 C ?、8 V 2 x 13 
□?、 8V2XIIDC ?、 8V4XI4C ?、 8V4XI3C ?、8 x 13 c ?、 8XIOV2DC ?、8 x 10 Dc ?、 



本体仕様 


7 1 /4 Xl 0 1 /2 Dl 3 l N 5V2X8V2D13 1 、 郵便八ガキ C ?、11 x 15 c ?、11 x 14 c ?、10 x 15 c ?、 
10 x 14 c ? 

• 手差しトレイ（不定形サイズ）： 

•タテ：100•〇〜 305.0 mm 

• 3コ：139.7〜600 .Omm 
• 両面： 

A3n?s A 4 Dc ?、 A 5 Dd 、 B 4 c ?、 B 5 Dc ?、11 x 17 c? N 8V2XI4C ?、 8V2XI3C ?、 8V 2 x11 
Dll ?、 8V4XI4C ?、 8V4XI313 1 、8 x 13 c ?、 8x10V 2 i =?、7 1 /4 x 10 1 /2 Di 3 i n 5V2X8V2D 
□?、182 x 210 mmD 、 170 x 210 mmD 、 210 x 340 mrro 、8 Kc ?、16 KDc ?、11 x 15 c ?、 
11 x 14 l=?s 10 x 15 c ? 

• 両面（不定形サイズ）： 

タテ： 139.7 〜 297.0 mm 
3コ： 139.7 〜 432.0 mm 

複写サイズ （imagio MP 9002 T ) 

•トレイ1: 

A 4 D 、8 V 2 x 11 D 

トレイのフェンスは固定です。用紙サイズを変更するときは、サービス実施店に 
問い合わせてください。 

• トレイ2: 

A 3 l =?、 A 4 Dl =?、 A 5 Dl =?、 巳 4 c ?、 B 5 Dc ?、 11x1 7 c ?、 8V2XI4C ?、 8 1 / 2Xl3l=?x 8 V 2 x 11 
Dc? 、 8V4X14i=? n 8V4X13i=?x 8x13c? 、 8x10V2I=?n 5V2X8V2D 

□?、182 x 210 mmD 、 170 x 210 mmD 、 210 x 340 mmc ?、8 Kc ?、16 KDc ?、11 x 15 c ?、 
11 x 14 c ?、10 x 15 D 

•トレイ 2 (不定形サイズ）： 

•タテ:139.7〜 297.0 mm 
•日コ：139.7〜432.0 mm 

トレイ2で不定形サイズを使用するときは、サービス実施店に問い合わせてくだ 
さい0 

•トレイ3: 

A 3 c ?、 A 4 Dl =?、 A 5 l =?、 B 4 l =?、 B 5 Dc ?、11 x 17 c ?、 8V2XI4C ?、 8 " 2 >< 131 =?、 8V 2 x11 
Dc ?、 8V4XI4D 、 8V4XI3C ?、8 x 13 c ?、 8XIOV2C ?、 7 1 / 4x10 1 / 2DCn 5V2X8V2C ?、 
182 x 210 mmD 、170 x 210 mmD 、 210 x 340 mrro 、8 Kc ?、16 KDc ?、11 x 15 c ?、11 
x 14 c ?、10 x 15 c ? 

•トレイ 3 (不定形サイズ）： 

•タテ:139.7〜 297.0 mm 

• 3□:180.0〜 432.0 mm 
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トレイ3で不定形サイズを使用するときは、サービス実施店に問い合わせてくだ 
さい。 

• 手差しトレイ： 

A 3 l=?s A 4 Dc ?、 A 5 Dl =?、 A 6 l =?、 B 4 l =?、 B 5 Dl =?、 B 6 l =?、11 x 17 c ?、8 V 2 Xl 4 l=?s 8 V 2 x 13 
□?、 8V2X11DC ?、 8V4XI4C ?、 8V4Xl3i=?s 8 x 13 c ?、 SxIoVpDc ?、8 x 10 Dc ?、 
7 1 / 4Xl0 1 / 2Dl3 , N 5 1 / 2 >< 8 1 / 2Di^n 郵便八ガキ □?、11 x 15 D 、11 x 14 c ?、10 x 15 c ?、 
10 x 14 c ? 

• 手差しトレイ（不定形サイズ）： 

•タテ：100.0〜305.0 mm 
• 3□:139.7〜600 .0 mm 
• 両面： 

A 3 n?s A 4 Dc ?、 A 5 Dc ?、 B 4 C ?、 B 5 Dc ?、11 x 17 n? N 8V2XI4C ?、 8V2XI3C ?、 8V2XII 
D(=?s 8V4XI4C ?、 8V4XI3C ?、8 x 13 c?s 8XIOV2C ?、7 1 /4 x 10 1 /2 Di=?n 5V2X8V2D 
□?、182 x 210 mmD 、 170 x 210 mmD 、 210 x 340 mrro 、8 Kc ?、16 KDc ?、11 x 15 c ?、 
11 x 14 c ?、10 x 15 c ? 

• 両面（不定形サイズ）： 

タテ： 139.7 〜 297.0 mm 
3 コ： 139.7 〜 432.0 mm 

用紙紙厚 (imagio MP 9002/7502/7502 SP /6002/6002 SP /6002 GP ) 

•トレイ1: 52〜 169 g / m 2 (45 〜 145 kg ) 

• トレイ2〜3 : 52〜 169 g / m 2 (45 〜 145 kg ) ( A 5 D 、 5V2X8V2D を使用するときは、 
52〜103 g / m 2 (45 〜 89 kg )) 

• トレイ4 : 52〜 216 g / m 2 (45 〜 186 kg ) 

• 手差しトレイ： 52〜 216 g / m 2 (45 〜 186 kg ) 

• 両面： 64〜 169 g / m 2 (55 〜 145 kg ) 

用紙紙厚 (imagio MP 9002 T ) 

•トレイ1: 52〜 169 g / m 2 (45 〜 145 kg ) 

• トレイ 2 : 52〜 169 g / m 2 (45 〜 145 kg ) ( A 5 D 、5 V 2 x 8 V 2 D を使用するときは、52 
〜103 g / m 2 ( 4 5〜 89 kg )) 

• トレイ3 : 52〜 216 g / m 2 (45 〜 186 kg ) 

• 手差しトレイ： 52〜 216 g / m 2 (45 〜 186 kg ) 

• 両面： 64〜 169 g / m 2 (55 〜 145 kg ) 

画像欠け幅（コピー時） 

• 先端： 4±2.0 mm 
•左： 2±1.5 mm 
•右： 0.5 mm 以上 



本体仕様 


• 後 i 患： 2±2.0 mm 

複写倍率（固定） 

4.00、2.00、1.41、1.22、1.15、0.93、 0.87, 0.82、 0.71, 0.61 > 0.50、 0.25 
倍率誤差 

• 等倍：縦±1.0%以下、横±0.5%以下 
• 変倍：縦横±1.0%以下 
複写倍率（ズーム） 

25〜400% (1 %単位の任意選択） 

解像度（読取時） 

600 x 600 dpi 
解像度（書込時） 

1200 xl 200 dpi 

階調 

256階調 

給紙方式/給紙容量 （imagio MP 9002/7502/7502 SP /6002/6002 SP /6002 GP ) 

1,080枚（タンデムトレイ） XI 段+ 590枚 X 3 段+100枚（手差しトレイ） 
(マイぺー パーのと き） 

給紙方式/給紙容量 (imagio MP 9002 T ) 

3,360枚（タンデムトレイ） xl 段+ 590枚 X 2 段+100枚（手差しトレイ) 
(マイぺー パーのと き） 

連続複写枚数 
1〜999枚 
使用電源 

• imagio MP 9002シリーズ： 

100 V 、 12 A 、50/60 HZ + 100 V 、6.5 A , 50/60 HZ 

• imagio MP 7502/6002シリーズ： 

100 V 、 15 A 、50/60 HZ 

最大消費電力 

• imagio MP 9002シリーズ：1 ,850 W 

• imagio MP 7502シリーズ ： 1 ,500 W 

• imagio MP 6002シリーズ：1 ,500 W 

エネルギー消費効率 


• imagio MP 7502 :108 Wh/h 

• imagio MP 6002 : 55 Wh/h 
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• imagio MP 6002 GP : 55 Wh/h 

大きさ（幅 X 奥行き X 自動原稿送り装置 ( ADF ) までの高さ） 

690 x 799 x 1,171 mm 

機械占有寸法（幅 x 奥行き） 

1 ,175 x 817 mm 

質量 

• imagio MP 9002シリ—ズ：約 214 kg 

• imagio MP 7502/6002シリーズ：約 223 kg 

レーザ規格 

クラス1(本製品は JISC 6802 (IEC 60825 -1) 「レーザ製品の安全基準」に基づき、 11 ク 
ラス1レーザ製品 11 に該当します。） 



ドキュメントボックスの仕様 


ドキュメントボックスの仕様 

ドキュメントボックス用容量 

約 94 GB 

最大：10,000ページ（蓄積機能全体で蓄積できるページ） 

コピー / A 4 原稿のとき：約2,000ページ 
プリンタ ー/ A 4/600 dpi 2 bit のとき：約3,000ページ 
スキヤナー / A 4/200 dpi 8 bit / JPEG のとき：約2,000ページ 
(プリンター.スキャナー蓄積のときは、印刷画像 • 原稿による) 
ドキュメントボックス文書管理数 
最大3,000文書 
メモリーソー トできる枚数 
最大3,000ページ 

コピ ー/ A 4 原稿のとき：約2,000ページ 
プリンタ ー/ A 4/600 dpi 2 bit のとき：約3,000ページ 
(プリンターソートのときは、印刷画像による） 
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ファクス機能の仕様 

ファクス送受信仕様 

形式 

デスクトップ型トランシーバー 

規格 

G3 規格、 G4 規格 

メモリー 

4MB (FAX メモリ装着時：最大 28MB) 

適用回線 

アナログ：加入電話回線 （PSTN)、 自営構内回線 （PBX)、F ネット （G3 サービス) 

デジタル： INS ネット64、 F ネット （G4 サービス）、デジタル交換内線（基本イン 
ターフェース） 

最大回線数 

G3x2 回線+ G4x1 回線または、 G3X3 回線 

接続方法 

ダイレクトカプル 
走査線密度 

G3 : 8x3.85 本/ mm (ふつう字)、 8x7.7 本/ mm (小さな字）、 8x15.4 本/ mm、16x 
15.4本/ mm (微細字） 

G4 : 200x100dpi (ふつう字)、 200x200dpi (小さな字)、400X 400dpi (微細字) 

記録紙サイズ 

A5DD 〜 A3D、 5 V 2 X 8 V 2 DC 1 〜11 X17D 

電送時間 

G3 : 3秒台 ( JBIG 通信時： 2秒台） 

G4 : 3秒台 

走査方式 
平面走査 
符号化方式 

MH、MR、MMR、JBIG (G3 のとき） 

変調方式 

メッセージモデム： V.34 V.17V.29 V.27ter(G3) 

プロトコルモデム： V.21 (G3) V.8 



フアクス機能の仕様 


送信原稿サイズ 

定形： A3C? または11 x17d? 

不定形： 297mm (縦） x 1200mm (横） 

記録方式 

乾式2成分磁気ブラシ1段スリーブ現像方式 

相互通信 

G3 : PSTN、PBX、INS ネット64 
G4 : INS ネット64 

通信速度 

G3 : 33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/ 

9,600/7,200/4,800/2, 400bps (自動シフトダウン方式） 

G4 : 64Kbps/56Kbps (自動速度整合） 

直流抵抗値 
3600 
消費電力 

直接送信時：約300 W 
メモリー送信時：約 240W 
メモリー受信時：約 240W 
受信文書印刷時：約 440W 
最大消費電力（フルシステム時） 

• imagio MP 9002シリーズ：1 ,850W 

• imagio MP 7502シリーズ：1 ,500W 

• imagio MP 6002シリーズ：1 ,500W 
届出番号（識別番号） 

000219 (000219ACD11) 

本装置は電話回線や地域などの条件によっては、使用できなぃことがあります。 

* 1A 4、 700文字程度の原稿を標準画質 （ G 4 は200 dpix 200 dpi 、 G 3 は 8 x 3.85 本/ mm ) で送った 
時の速さです。ただし、 G 3 は画像情報のみの通信速度で、通信の制御時間は含まれておりま 
せん。実際の通信時間は、原稿の内容、相手機種、回線状況によって異なります。 

05 足 

•G4 での通信、「細かぃ字」や「微細字」での通信にはオプションが必要です。詳しく 
は、『本機のご利用にあたって』「オプションが必要な機能一覧」を参照してくださ 
い。 
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インターネットファクス送受信仕様 

インタ _ フエース 

• 標準 

イーサネット（100 BASE - TX 、 10 BASE - T ) 

• オプション 

ギガビットイーサネット （1000 BASE - T 、 100 BASE - TX 、 10 BASE - T ) 

IEEE 802.11 a / b/g (無線 LAN ) 

伝送機能 

電子メール 
伝送制御手順 

• 電子メール送信 
SMTP 手順、 TCP / IP 通信 
• 電子メール受信 

POP 3 手順、 SMTP 手順、 IMAP 4 手順' TCP / IP 通信 

通信モード 

シンプルモード、フルモード 

走査線密度 

200 x 100 dpi (ふつう字)、 200 x 200 dpi (小さな字)、 200 x 400 dpi (細かい字）* 1 、400 
x 400 dpi (微細字）* 1 

原稿サイズ：検知できる縦の長さ 

297 mm ( A 3130 ”、 257 mm (B4c?) ”、 210 mm (A 413 0 

電子メール形式 

シングル/マルチパート、 MIME 変換 

添付ファイル形式： TIFF-F ( MH 、 MR * 1 , MMR * 1 圧縮） 

交信できる機種 

W-NET FAX 対応機種 

インターネットとの相互交信 

電子メールアドレスを持ったパソコンと電子メールを送受信できます。 

認証方法 

SMTP - AUTH、POP before SMTP 、 A-POP 

インターネットファクスの暗号化方式（受信文書の転送時） 


S/MIME 



フアクス機能の仕様 


インターネットファクス送信機能 

メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信します。 
すべてメモリー送信します。 

インターネットファクス受信機能 

TlFF - F の添付ファイル形式を自動認識して印字出力します。 

ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字 
を自動認識して印字出力します。 

すべてメモリー受信します。 

*1 フルモード時 


IP - ファクス送受信仕様 

インターフエース 

• 標準 

イーサネット（100 BASE - TX 、 10 BASE - T ) 

• オプション 

ギガビットイーサネット （1000 BASE - T 、 100 BASE - TX 、 10 BASE - T ) 

IEEE 802.11 a / b/g (無線 LAN ) 

伝送制御手順 

勧告 T .38、 TCP 、 UDP/IP 通信 、 SIP ( RFC 3261 準拠)、 H .323 v 2 

走査線密度 

8 x 3.85 本 / mm • 200 x 100 dpi (ふつう字)、 8 x 7.7 本 / mm • 200 x 200 dpi (小さな字)、 
8 x 15.4 本 / mm (細かい字)、 16 x 15.4 本 / mm • 400 x 400 dpi (微細字) 

送信原稿サイズ 

定形サイズ： A 3 C ? または11 x 17 l =? 

不定形サイズ：縦の長さ 297 mm 、 横の長さ1 200 mm 

最大読取サイズ 

縦の長さ 297 mm 、 横の長さ1200 mm 

交信可能機種 

IP - ファクス対応機種 

IP - ファクス送信機能 

IP アドレスを指定し、ネットワークを通して IP - ファクス対応ファクスへのファクス 
を送信します。 SIP サーバーを利用した IP ネットワーク（イントラネット）を使用せ 
ずに、 NTT の次世代ネットワーク ( NGN ) 網を利用してファクスを送信することもで 




6. 仕様一覧 


きます。また、 VoIP ゲートウヱイを経由して、一般公衆回線に接続されている G 3 
ファクスへファクスを送信することもできます。 

IP - ファクス受信機能 

IP - ファクス対応ファクスから送信されたファクスをネットワークを通して受信しま 
す。 SIP サーバーを利用した IP ネットワーク（イントラネット）を使用せずに、 NTT 
の次世代ネットワーク （ NGN ) 網を利用してファクスを受信することもできます。ま 
た、 VoIP ゲートウェイを経由して、電話回線に接続されている G 3 ファクスからファ 
クスを受信することもできます。 

メール送受信/フォルダー送信仕様 

インターフエース 

• 標準 

イーサネット（100 BASE - TX 、 10 BASE - T ) 

• オプション 

ギガビットイーサネット （1000 BASE - T 、 100 BASE - TX 、 10 BASE - T ) 

IEEE 802.11 a / b/g (無線 LAN ) 

メール送受信時の対応プロトコル 

• 送信 

SMTP 手順、 TCP/IP 通信 
• 受信 (Mail to Print ) 

POP 3 手順' SMTP 手順、 IMAP 4 手順、 TCP / IP 通信 
フォルダー送信時の対応フロトコル 
SMBs FTP 、 NCP 、 TCP/IP 通信 
走査線密度 

200 X 100 dpi (ふつう字）* 1 、 200 x 200 dpi (小さな字)、 400 x 400 dpi (微細字) 

送信原稿サイズ 

定形サイズ： A 3 D または 11 x 17 ( DLT ) D 

不定形サイズ：縦の長さ 297 mm 、 横の長さ1 200 mm 

最大読取サイズ 

縦の長さ 297 mm 、 横の長さ1200 mm 

電子メール形式 

シングル/マルチパート、 MIME 変換 
ファイル 形式 
• 送信 



フアクス機能の仕様 


TIFF (MH、MR、MMR 圧縮)、 PDF、PDF/A 

ファイル形式として [TOF ] または [ PDF/A] を選択したときは、電子証明を付 
けられます。詳しくは、『ファクス』「ファイル形式を設定する」を参照してくだ 
さい。 

• 受信 (Mail to Print ) 

JPEG (JFIF)、PDF 
メールの 認証方法 

SMTP-AUTHs POP before SMTP、A-POP 

メ ールの暗号化方式 

S/MIME 

メール送信機能 

メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信します。 

メール受信機能 

JPEG、PDF の添付ファイル形式を自動認識して出力します。 

フォルダー送信機能 

共有フォルダー、 FTP サーバーのフォルダー、 NetWare のフォルダーを宛先として指 
定し、読み取った文書をネットワーク経由で送信します。 


*1 TIFF 形式のファイル送信時 
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プリンター機能の仕様 

形式 

内蔵型 

フリントサイズ 

• 定形： 

最大 A 3 d > (297 x 420 mm )、 11 x 17 l =? (279.4 x 431,8 mm ) 

• 不定形： 

最大 305.0 x 60 a 0 mm (手差しトレイ） 

連続プリント速度 ( A 4 D ) 

• imagio MP 9002シリーズ： 90枚/分 

• imagio MP 7502シリーズ： 75枚/分 

• imagio MP 6002シリーズ： 60枚/分 

解像度 

300 dpi /400 dpi /600 dpi /1 200 dpi 

ページ記述言語 

• 標準： 

RPCS 、 RPDL、PDF 
• オプション： 

Adobe PostScript 3、 PCL 6 (PCL XL/PCL 5 e ) 

エミユレーション（オプション） 

R 55 (旧 M 5577)、 RTIFF、BMLinkS 

インターフエース 

• 標準： 

イーサネット （100 BASE - TX /10 BASE - T ) 

操作部の USB 2.0 ポート （ A タイプ） 

USB 2.0 ポート （ B タイプ） 

操作部の SD カードスロット 
• オプション： 

ギガビットイーサネット （1000 BASE - T /100 BASE - TX /10 BASE - T ) 
IEEE 1284 準拠双方向パラ レ ル 
IEEE 802.11 a / b/g (無線 LAN ) 

Bluetooth 



プリンター機能の仕様 


フロトコル 

• 標準： 

TCP/IP ( IPv 4、 IPv 6)、 LPR 、 RSH 、 RCP 、 DIPRINT 、 FTP 、 IPP 、 SMB 、 IPP - SS し 
RHPP、WSD ( Printer ) 

• オプション： 

AppleTalk 、 BMLinkS 、 IPX/SPX ( NetWare ) 

USB インターフェース（標準） 

• 対応 OS : 

Windows 2000 / XP / Vista /7 、Windows Server 2003/2003 R 2/2008/2008 R 2 、Mac OS 
10.3 .3 以降 

• 通信方式： 

USB 2.0 規格に対応 
• 接続方式： 

USB 2.0 規格に対応したデパイス 

対応 OS 

• 標準 

Windows 2000 / XP / Vista /7 、Windows Server 2003/2003 R 2/2008/2008 R 2 
• オプション 
Mac OS XI 0.2 以降 

内蔵フォント 

• 標準： 

明朝 U ゴシック B 、 明朝 L プロポーショナル、ゴシック B プロポーショナル、 
CourierlO、Prestige Elitel 2 、 Letter Gothicl 5 、 BoldFace PS 、 Courier 4 書体、 Arial 4 
書体、 TimesNewRoman 4 書体、 Wingdings 、 Century 、 Symbol 、 OCR - B 、 漢字ス 
トローク 

平成明朝 W 3、 平成角ゴシック W 5、 欧文136書体 （ PDF ダイレクトプリント用） 
• オプション： 

HG 明朝 U HG ゴシック B 、 リュウミンライト K しゴシック MBBB (PostScript 
3、 PDF ダイレクトプリント用） 

欧文45書体 、 International font 13書体 (PCL 用) 

バーコード 

2 of 5 ( Industrial)s 2 of 5 ( ITF )、2 of 5 ( Matrix )、 CODE 128 ( B )、 CODE 39、 GS 1-128 
( UCC / EAN -128) CUSTOMER、JAN (短縮 )、 JAN (標準)、 NW -7 、UPC ( A )、 
UPC ( E ) 

*1 Ridoc Barcode ライブラリ が必要です。 
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変倍率 

25〜400% 

05 足 

• RPDL のプリンタードライパーは提供していません。 

• Macintosh では本機標準の USB ポートだけに対応しています 。 Mac OS 10.3 .3 以降 
のサボート速度は USB 2.0 相当です。 

• Windows 2000のプリンタードライパーは、2012年3月でサポートを終了します。 





スキャナー機能の仕様 


スキャナー機能の仕様 

形式 

フルカラースキャナー 
原稿読み取り方式 

原稿台固定平面走査方式 
イメージセンサーの種類 
CCD イメージセンサー 
複写原稿 

シート、ブック原稿、立体物 

読み取り可能な原稿サイズ 

縦 （10 〜 297mm) x 横 （10 〜 432mm) 

原稿ガラスセット時に自動検知可能な原稿サイズ 
A3C?、B4D>、A4 Dc >、B5 Dc?s A5D 
自動原稿送り装置 (ADF) セット時に自動検知できる原稿サイズ 

A3C?、 B4G?、A4 Dd >、 巳 5 Dd 、A5 Dd 、 巳 6Dg ?、 11 x 17 d 、8V2XIIDD 
原稿読み取り速度 

メール送信/フォルダー送信/ WSD スキャナー (Push 型)/ネットワーク配信スキャナー 
使用時（原稿サイズ： A4(D)、 解像度： 200dpi、 片面読み取り時）の原稿読み取り速 
度は以下のとおりです。 

白黒： 90枚/分 

(原稿種類：文字 • 図表、圧縮設定 (MH ) :圧縮する、 ITU-TNo.1 チャート） 

フルカラー： 90枚/分 

(原稿種類：文字•写真、圧縮設定（グレースケール/フルカラー）：圧縮レベル初期値 
(JPEG 標準)、当社チャート） 

本機の動作状況や PC の使用環境、読み取り条件、原稿の内容によって読み取り速度 
が異なることがあります。 

階調 

•モノクロ ：2階調 

• フルカラー/グレースケール： 256階調 
基本読み取り解像度 

200 dpi 

白黒2値のときの画像圧縮形式 

TIFF (MH、MR、MMR、JBIG2) 



6. 仕様一覧 


グレースケール/フルカラーのときの画像圧縮形式 

JPEG 


インターフエース 

• 標準 

イーサネット（ 100BASE - TX 、 10 BASE - T ) 
操作部の USB 2.0 ポート （ A タイプ） 

操作部の SD 力ードスロット 



• オプション 

ギガビットイーサネット （1000 BASE - T 、 100 BASE - TX 、 10 BASE - T ) 
IEEE 802.11 a / b/g (無線 LAN ) 

ネットワーク接続時の使用プロトコル 

TCP/IP 

メール送信時の読取解像度 

100 dpi 、 200 dpi 、 300 dpi 、 400 dpi 、 600 dpi 

メール送信時の対応フロトコル 

SMTP 

メール送信時の出カフォーマット 

TIFF、JPEGs PDF 、 クリアライト PDF 、 PDF/A 


ファイル形式として [ PDF ]、 [クリアライト PDF ]、 または [ PDF / A ] を選択したとき 
は、電子証明を付けられます。 [ PDF ] または[クリアライト PDF ] には、セキユリ 
ティーを設定することもできます。詳しくは、『スキャナー』 「 PDF ファイルにデジタ 
ル署名を設定する」、 「 PDF ファイルにセキュリティーを設定する」を参照してくださ 
い。 


フォルダー送信時の読取解像度 

100 dpi 、 200 dpi 、 300 dpi 、 400 dpi 、 600 dpi 

フォルダー送信時の対応フロトコル 

SMBs FTP、NCP 

フォルダー送信時の出カフォーマット 

TIFF 、 JPEG 、 PDF 、 クリアライト PDF 、 PDF/A 


ファイル形式として [ PDF ]、 [クリアライト PDF ]、 または [ PDF / A ] を選択したとき 
は、電子証明を付けられます。 [ PDF ] または[クリアライト PDF ] には、セキユリ 
ティーを設定することもできます。詳しくは、『スキャナー』 「 PDF ファイルにデジタ 
ル署名を設定する」、 「 PDF ファイルにセキュリティーを設定する」を参照してくださ 
い。 
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スキャナー機能の仕様 


WSD スキャナー送信時の対応プロトコル 

Web Services on Devices for Scanning 

ネットワーク TWAIN スキャナー使用時の読取解像度 

100 〜1200 dpi 

ネットワーク TWAIN スキャナー使用時の対応フロトコル 

TCP/IP 

ネットワーク TWAIN スキャナーの対応 OS 

Windows 2000 / XP / Vista /7 、Windows Server 2003/2003 R 2/2008/2008 R 2 
(ネットワーク TWAIN スキャナーは、 64 bitOS では 32 bit 互換モードで動作します。） 
ネットワーク配信時の読取解像度（主走査 x 副走査） 

100 dpi 、 200 dpi ' 300 dpi ' 400 dpi ' 600 dpi 

WIA スキャナー使用時の読取解像度（主走査 x 副走査） 

100 〜1200 dpi 

WIA スキャナー使用時の対応フロトコル 

TCP/IP 

WIA スキャナーの対応 OS 

Windows Vista ( SP 1 以降）/7 、 Windows Server 2008/2008 R 2 
( WIA スキャナーは、 64 bit OS にも対応しています。） 



6. 仕様 _ 覧 


自動原稿送り装置 ( ADF ) の仕様 

モード 

原稿サイズ（不定形）指定機能、大量原稿機能、 SADF 機能、サイズ混載機能、原稿 
セツト方向機能 

原稿サイズ 

A 3 C ? 〜巳 6Dc?、 11 x 17 c ? 〜 8V2XIIDCP 、 タテ128〜 297 mm 、 ヨコ128〜1 ,260 mm 
巳 6 Dd 原稿の両面読み取りはできません。 

原稿紙厚 

• 片面時： 40〜 128 g / m 2 (35 〜110 kg ) 

• 両面時： 52〜 128 g / m 2 (45 〜110 kg ) 

原稿積載枚数 

200枚（マイペーパーのとき） 



フイニツシヤー SR 4060の 仕様 


フィニッシャー SR 4060の仕様 

フィニッシャー•上トレイの収納可能サイズ 

A 3 C ?、 A 4 Dn ?、 A 5 De ?、 A 6 C ?、 B 413!、 B 5 Dl =?、 B 6 c ?、11 x 17 d 、 8V2XI411 ?、8"2 Xl 3 
D 、 8V2XIIDC ?、 8V4XI4C ?、 8V4XI3C ?、8 x 13 D 、 8x10V 2 Dc ?、 8x10Dd 、 7V4XIOV2 
Do 、5 V 2 X 8 V 2 DCJ 、182 x 210 mmD 、 170 x 210 mmD 、 210 x 340 mmD 、 郵便八ガキ D 、 
8 Kc ?、16 KDd 、11 x 1 5c ?、 11 x 1 4c ?、 10 x 15c ?、 10 x 14c ?、 不定形サイズ 

用紙紙厚が103 g / m 2 (89 kg ) を超えるため、市販の郵便はがきはフィニッシャー•上 
トレイに排紙できません。 

フィニッシャ ー• 上トレイの収納可能枚数 

• A 4、 8V2XII 以下： 250枚 

• B 4、 8V2XI4 以上： 50枚 
(マイぺー パーのと き） 

フィニッシャー • 上トレイの用紙紙厚 
52 〜 103 g/m 2 ( 4 5 〜 89kg) 

フィニッシャー • シフトトレイの収納可能サイズ 

A3D 、 A4Dd 、 A5Dc? 、 A6d 、 B4C? 、 B5Dc? 、 B6C? 、 11x17d 、 8 V 2 XI 4 C? 、 8 V 2 XI 3 
D 、 8 V 2 XIID 11 ? 、 8 V 4 XI 4 C? 、 8 V 4 XI 3 D 、 8x13d 、 8 x 10 V 2 Dii? 、 8 x 10 Dc?s 7 V 4 XIOV 2 
5 V 2 X 8 V 2 DOS 182 x 21 OmmD , 170 x 210 mmD 、 210 x 340 mmc ?、8 Kc ?、16 KD 
□?、11 x 15 c ?、11 x 14 c ?、 10 x 15 c ?、 10 x 14 c ?、 不定形サイズ 

フィニッシャ ー• シフトトレイの収納可能枚数 

• A 4 D 、8 V 2 x 11 D : 3,000枚 

• A 3 c ?、 B 4 c ?、 A 4 c ?、 B 5 Dc?s 11 x 17 n ?、 8V2XI4C ?、 8V2XIID :1,500枚 

• A 5 D : 500枚 

• A 5 G ?、 A 6 D 、 巳 6 d 、 5 V 2 X 8 V 2 D : 100枚 
(マイぺー パーのと き） 

フイニッシャー • シフ トトレイの用紙紙厚（ステ ー プルなし） 

52〜 216 g / m 2 (45 〜 186 kg ) 

フイニッシャー • シフトトレイのシフト動作可能サイズ 

• 定形サイズ 

A3D 、 A4Dd 、 A5D 、 巳 4G) 、 巳 5Dd 、 11 x17Cs 8 V 2 XI 411 ? 、 8 V 2 XI 3 C? 、 8 V 2 XII 
Dc? 、 8 V 4 XI 411 ?, 8V4Xl3lI?s 8 x13c? 、 SxIOWDd 、 8x10Dd 、 7^Il 2 Uu?s 
5 V 2 X 8 V 2 D 、 182x21 OmmDs 170 x210mmD 、 210 x340mrro 、 8Kc? 、 16KEto 、 
11x15n? 、 11x140 、 10x15c? 、 10x14c? 

• 不定形サイズ 

ヨコ： 139.7 〜 487.6 mm 、 タテ： 182■ 〇〜 305.0mm 



6. 仕様 _ 覧 


フィニツシ ヤー • シフトトレイでシフト動作できる用紙紙厚 

52〜 216 g / m 2 (45 〜 186 kg ) 

ステープル可能なサイズ 

A 3 C ?、 A 4 Dn ?、 B 4 II?s B 5 Dd 、11 X 17 CP 、 8V2XI411 ?、 8V2XI3C ?、 8V2XIIDC ?、 8V4XI4 
D 、 8V4XI3C ?、8 x 13 D 、 8XIOV2C 1 、 7V4XIOV2DC ?、182 x 210 mmD 、210 x 340 mm 
D 、8 KD 、16 KDD 、11 x 15 D 、11 x 140、10 x 15 c ? 

ステープル可能な枚数 

• A 3 D 、 B 4 d 、11 x 17 c ?、 8V2XI4D 、 8V2XI3D 、 8V4XI4D 、 8V4XI3C ?、8 x 13 
D 、 210 x 340 mrro 、8 Kc ?、11 x 15 D 、11 x 140、10 x 15 D :30 枚 

• A 4 Dc ?、 B 5 DCs 8V2X11Dc?s 8 x 17 1 /4 Xl 0 1 /2 Dl 3 l s 182 x 210 mmD 、16 K 
[to : 50 枚 

•サイズ混載時： 30 枚 ( A 3 D / A 4 D 、 B 4 D / B 5 D 、 11 Xl 7 c ?/8 V 2 Xl 1 D ) 

(マイ ぺーパーのと き） 

ステーフル後の収納部数 

• A 4 D 、 8V 2 x11D : 20〜50枚とじ…150〜60部、2〜19枚とじ…150部 
• A 4 D 、 B 5 Dd 、8 V 2 x 11 c ? :15〜50枚とじ…100〜30部、2〜14枚とじ…100部 
• その他の用紙サイズ：15〜30枚とじ…100〜33部、2〜14枚とじ…100部 

•サイズ混載時： 2〜30枚とじ…50部 ( A 3 D / A 4 D 、 B 4 d / B 5 D ' 1 1 x 17 d >/8 V 2 x 1 1 

D) 

(マイ ぺーパーのと き） 

ステーフル可能な用紙紙厚 
64〜 90 g / m 2 (55 〜 77 kg ) 

ステーフルのとじ位置 

奥、手前、奥斜め、左 2 力所、 上 2 力所 
パンチ可能なサイズ 

A 3 D 、 A 4 Dd 、 A 5 Dd 、 B 4 D 、 巳 5 Dd 、11 x 17 c ?、 8V2XI4D 、 8V2XI3D 、 8V2XIID 
C ?、 8V4XI411 ?、 8V4XI3C 1 、8 x 13 d ?、 8XIOV2D 、 7V4X10V2DCs 5V2X8V2DDS 182 
x 210 mmD 、 170 x 210 mmD 、 210 x 340 mmc ?、8 Kc ?、16 KDd 、11 x 15 c ?、11 x 14 c ?、 
10 x 15 D 

パンチ可能な用紙紙厚 

52〜 163 g / m 2 (45 〜140 kg ) 

パンチ位置 

2 穴 

最大消費電力 

96 W 以下（電源は本体から供給） 



フイニツシヤー SR 4060の 仕様 


大きさ（幅 X 奥行き X 高さ) 

657 x 613 x 960 mm 

質量 

約 56 kg 



6. 仕様 _ 覧 


フィニッシャー SR 4070の仕様 

フィニッシャー•上トレイの収納可能サイズ 

• Z 折りなし 

A 3 l=?s A 4 Dc?s A 5 Dd 、 A6D 、 B 4 d 、 巳 5 Dc ?、 B6D 、 11x1 7 c ?、 8"2><141=?、8”2><13 
D、sVaXllDCs 8 V 4 x 14 ii?v 8 V 4 x 13 ii?s 8 x 13 c ?、 SxIOWDd 、8 x 10 Dc ?、 
7V4XIOV2DD 、 5V2X8V2D11 ?、182 x 210 mmD 、 170 x 210 mmD 、 210 x 340 mmc ?、 
郵便ハガキ □?、8 KD 、16 KDl =?、11 x 150、11 x 140、10 x 150、10 x 140、 不定 
形サイズ 

用紙紙厚が 103 g / m 2 (89 kg ) を超えるため、市販の郵便はがきはフィニッ 
シャー • 上トレイに排紙できません。 

• Z 折りあり 

A 3 C ?、 A 4 D 、 B 4 D 、11 X 17 D ?、 8V2XI4D 、 8V2XIID 、 8Kl =? 

フィニッシャー•上トレイの収納可能枚数 

• Z 折りなし 

• A4、 8 V 2 XII 以下： 250枚 

• B 4、8 V 2 x 14 以上： 50枚 

• Z 折りあり 

• A4、 8 V 2 X 11 以下： 20 枚 

• B 4、8 V 2 X 14 以上： 30枚 
(マイべーパーのとき） 

フィニッシャー • 上トレイの用紙紙厚 

• Z 折りなし 

• 52〜103 g / m 2 ( 4 5〜 89 kg ) 

• Z 折りあり 

• 64〜 80 g / m 2 (55 〜 69 kg ) 

フィニッシャー • シフトトレイの収納可能サイズ 

• Z 折りなし 

A3D、 A4Dd 、 A5Dd 、 A6d 、B4D、 巳 5Dd 、 B6d 、 11x170 、 8 V 2 XI 4 D、 8 V 2 XI 3 
□?、 8 V 2 XIIDC?、 8 V 4 XI 4 D、 8 V 4 XI 3 C?、8x13l=?s 8 XIOV 2 DC?、8x10Dc?、 
7 V 4 XIOV 2 DC?、 已リ之父已ソ之〇!!?、 182x210mmDs 170 x210mmD、 210 x340mmc?、 
8KC?、16KDCs 11X15D、 11x14d 、 10x15D 、 10x14D 、 不定形サイズ 

• Z 折りあり 

A3D、A4C?、B 413>、 11 x17Ds 8V2X14D、 8 V 2 XII 11 ?、 8 Kc? 



フイニツシヤー SR 4070の 仕様 


フイニツシヤ ー• シフトトレイの収納可能枚数 

• z 折りなし 

• A 4 D 、8 V 2 x 11 D : 2,000枚 

• A 3 E ?、 B 4 C ?、 A 413 k 巳 5 Dc ?、11 x 17 c ?、 8V2XI4D 、 8V2X 11 : 1 , 000 枚 

• A 5 D : 500枚 

• A 5 D 、 B 6 d 、5 V 2 x 8 V 2 C ?、 A 6 C ? :100枚 

• Z 折りあり 

• A 4、 8V2XII 以下： 20枚 

• B 4、8 V 2 X 14 以上： 30枚 
(マイぺーパーのとき） 

フイニツシヤー • シフトトレイの用紙紙厚（ステープルなし） 

• Z 折りなし 

52〜 216 g / m 2 (45 〜 186 kg ) 

• Z 折りあり 

64〜 80 g / m 2 (55 〜 69 kg ) 

フイニツシヤ ー• シフトトレイのシフト動作可能サイズ 

• 定形サイズ 

A 3 c ?、 A 4 Dc ?、 A 5 D 、 B 4 D 、 巳 5 Dc ?、11 x 17 d ?、 8V2XI4D 、 8V2XI3D 、 8V2XII 
Dd 、 8V4XI4D 、 8V4XI3D 、8 x 13 c ?、 SxIoVgDiz ?、8 x 10 Dc ?、 7 1 / 4Xl0 1 / 2D^v 
5 V 2 X 8 V 2 D 、182 x 210 mmD 、 170 x 210 mmD 、 210 x 340 mrro 、8 Kg \ 16 KDd 、 
11 x 150、11 x 140、10 x 150、10 x 14 c ? 

• 不定形サイズ 

ヨコ： 139.7 〜 487.6 mm 、 タテ：182■〇〜 305.0 mm 

フイニツシヤー • シフトトレイでシフト動作できる用紙紙厚 

52〜 216 g / m 2 (45 〜 186 kg ) 

ステープル可能なサイズ 

• Z 折りなし 

A 3 D 、 A 4 Dd 、 B 4 e ?、 B 5 DDs 11 x 17 D 、 8V2XI4D 、 8V2XI3C ?、 8V2XIID11 ?、 
8V4XI4D , 8V4XI3C ?、8 x 13 d 、 8XIOV2D 、 7V4XIOV2D11 ?、182 x 210 mmD 、 
210 x 340 mrro 、8 Kd 、16 KDc ?、11 x 15 d 、11 x 14 d 、10 x 15 c ? 

• Z 折りあり 

A 3 D 、 B 4 d 、11 X 17 D 
• Z 折りあり、サイズ混載時 


• A 3 C ? と A 4 D 

• B 4 C ? と B 5 D 



6. 仕様 _ 覧 


• 11 X 17 D と 8V2XIID 
ステープル可能な枚数 

• Z 折りなし 

• A 3 C ?、 B 4 C ?、11 x 17 D >、 8V2XI411 ?、 8V2XI3C ?、 8V4XI4G )、 8V4XI3D 、 8x 
13 c ?、 210 x 340 mmc ?、8 Kc ?、11 x 15 c ?、11 x 14 c ?、 10 x 15 c ?:30 枚 

• A 4 Dd >、 巳 5 Dcp 、 8V2XIIDD 、 8XIOV2C ?、 7V4x10V2DDn 182 x 210 mmD 、 
16 KDd : 50 枚 

• サイズ混載時 

30枚 （ A 3 D / A 4 D 、 B 4 D / B 5 D 、 11 x 17 d /8 V 2 x 11 D ) 

• Z 折りあり 
5枚 

• Z 折りありと Z 折りなしの組み合わせ 

Z 折り5枚と Z 折りなし0枚、 Z 折り4枚と Z 折りなし〇〜10枚、 Z 折り3枚と 
Z 折りなし〇〜20枚、 Z 折り2枚と Z 折りなし〇〜30枚、 Z 折り1枚と Z 折りな 
し〇〜40枚 
(マイべーパーのとき） 

ステープル後の収納部数 

• Z 折りなし 

• A 4 D 、 8V 2 x11D :13〜50枚とじ…150〜40部、2〜12枚とじ…150部 

• A 4 C ?、 巳 5 Dd 、 8V2XI Id :10〜50枚とじ…100〜20部、2〜9枚とじ…100 
部 

• その他の用紙サイズ：10〜30枚とじ…100〜33部、2〜9枚とじ…100部 
• Z 折りあり、サイズ混載時 

Z 折りした A 3 E ? と A 4 D 、 Z 折りした B 4 C ? と B 5 D 、 Z 折りした 11 x 17 c ? と 8V2XII 
0 :1~5枚…30〜6部 

• サイズ混載時 

2〜30枚とじ…50部 ( A 3 D / A 4 D 、 B 4 CJ / B 5 D 、 11 x 17 d /8 V 2 x 11 D ) 

(マイべーパーのとき） 

ステープル可能な用紙紙厚 

• Z 折りなし 

64〜 90 g / m 2 (55 〜 77 kg ) 

• Z 折りあり 

64〜 80 g / m 2 (55 〜 69 kg ) 

ステープルのとじ位置 

奥、手前、奥斜め、左 2 力所、上 2 力所、中とじ 



フイニツシヤー SR 4070の 仕様 


中とじステーフル可能な枚数 
15枚（マイペーパーのとき） 

中とじステープル可能なサイズ 

A 3 C ?、 A 4 C ?、 B 4 C ?、 B 5 D >、11 x 17 C 7、 8V2XI411 ?、 8V2XIIH ? 

中とじステープル後の収納部数 

2〜5枚とじ：約30部、6〜10枚とじ：約15部、11〜15枚とじ：約10部 
(用紙種類など使用条件により、収納可能部数は異なります。） 

中とじステープル可能な用紙紙厚 
64〜 90 g / m 2 (55 〜 77 kg ) 

中とじステーフルの位置 
用紙センター 2 力所 
中とじステーフルの折り位置 
センター 

パンチ可能なサイズ 

A 3 C ?、 A 4 Dc ?、 A 5 Dc ?、 B 4 e ?、 B 5 Dc ?、11 x 17 d 、 8V2XI4C ?、 8V2XI3C ?、 8V2XI ID 
D 、 8V4XI4C 1 、8 V 4 Xl 3 lI?s 8 x1 3 d 、8 x10 V2 Dv 7 V 4 X 10 V 2 Dc?n sWxSVzDd 、182 
x 210 mmD 、 170 x 210 mmD 、 210 x 340 mrro 、8 Kc ?、16 KDd 、11 x 150、11 x 14 d 、 
10 x 15 c ? 

パンチ可能な用紙紙厚 

52〜 163 g / m 2 (45 〜140 kg ) 

パンチ位置 

2 穴 

最大消費電力 

96 W 以下（電源は本体から供給） 

大きさ（幅 x 奥行き x 高さ） 

657 x 613 x 960 mm 

質量 

約 65 kg 
甫足 

• Z 折りユニットを取り付けたとき、 8KD は Z 折りできません。 8KD は、紙折りユニッ 
卜を取り付けたときだけ Z 折りできます。 





6. 仕様 _ 覧 


フイ ニッシ ャー SR 4080の仕様 

フィニッシャー•上トレイの収納可能サイズ 

• Z 折りなし 

A 3 l=?s A 4 Dc?s A 5 Dd 、 A6D 、 B 4 d 、 巳 5 Dc ?、 B6D 、 11x1 7 c ?、 8"2><141=?、8”2><13 
D、sVaXllDCs 8 V 4 x 14 ii?v 8 V 4 x 13 ii?s 8 x 13 c ?、 SxIOWDd 、8 x 10 Dc ?、 
7V4XIOV2DD 、 5V2X8V2D11 ?、182 x 210 mmD 、 170 x 210 mmD 、 210 x 340 mmc ?、 
郵便ハガキ □?、8 KD 、16 KDl =?、11 x 15 D 、11 x 140、10 x 150、10 x 140、 不定 
形サイズ 

• Z 折りあり 

A 3 l =?、 A 4 C ?、 B 4 C ?、11 x17c?s 8V2XI4C ?、 8V2XIID 、 8Kd > 

フィニッシャー • 上トレイの収納可能枚数 

• Z 折りなし 

• A 4、 8V 2 X11 以下： 500枚 

• B 4、8 V 2 X 14 以上： 250枚 

• Z 折りあり 
30枚 

(マイべーパーのと き） 

フィニッシャ ー• 上トレイの用紙紙厚 

• Z 折りなし 

52〜 216 g / m 2 (45 〜 186 kg ) 

• Z 折りあり 

64〜 80 g / m 2 (55 〜 69 kg ) 

フィニッシャー • シフトトレイの収納可能サイズ 

• Z 折りなし 

A 3 ll?s A 4 Dc ?、 A 5 Dd 、 B 4 C ?、 B 5 DC ?、11 x 17 c ?、8 V 2 X 14 II?s 8V2XI311 ?、 8V2XII 
Dc ?、 8V4XI4C ?、 8V4XI3C 1 、8 x 13 c ?、 8XIOV2D13 1 、8 x 10 Dc ?、 

5 1 / 2 >< 8 1 / 2Di3 l v 182 x 210 mmD 、170 x 210 mmD 、 210 x 340 mrro 、8 Kc ?、16 KDc ?、 
11 x 15 c ?、11 x 14 Ds 10 x 15 Dv 10 x 14 c ?、 不定形サイズ 

• Z 折りあり 

A 3 D 、 A 4 e ?、 B 413>、 11 x 17 D 、 8V2XI4G )、 8V2XII11 ?、 8Kc ? 

フィニッシャー • シフトトレイの収納可能枚数 

• Z 折りなし 

• A 4 D 、 巳 5 D 、 8V 2 x11D : 3,000枚 

• A 3 C ?、 A 4 C ?、 巳 4 C ?、 巳 5 C ?、 11x170 、 8V2XI4D 、 8V2XIIC ? :1,500枚 



フイニツシヤー SR 4080の 仕様 


• A 5 D 、 5V2X8V2D : 500枚 

• A 513 k 5V2X8V2D :100枚 

• Z 折りあり 
30枚 

(マイぺーパーのとき） 

フイニツシヤー • シフトトレイの用紙紙厚（ステープルなし） 

• Z 折りなし 

• 52〜 216 g / m 2 (45 〜 186 kg ) 

• Z 折りあり 

• 64〜 80 g / m 2 (55 〜 69 kg ) 

フイニツシヤー • シフトトレイのシフト動作可能サイズ 

• 定形サイズ 

A 3 C ?、 A 4 Dd 、 A 5 Dd 、 B 4 C ?、 B 5 Dc ?、11 x 17 c ?、 8V2XI4D , 8V2XI3D 、 8V2XII 
Dc ?、 8V4XI4C ?、 8V4XI3D 、8 x 13 c ?、 8XIOV2DC ?、8 x 10 Dc ?、 7V4XIOV2DD 、 
5V2X8V2DD 、182 x 210 mmD 、 170 x 210 mmD 、 210 x 340 mrro 、 8Kc ?、16 KDd 、 
11 x 150、11 x 14 c ? % 10 x 15 D 、10 x 14 c ? 

• 不定形サイズ 

ヨコ：139.7〜458.0 mm 、 タテ：139.0〜305.0 mm 

フイニツシヤー • シフトトレイでシフト動作できる用紙紙厚 

52〜 216 g / m 2 (45 〜 186 kg ) 

ステープル可能なサイズ 

• Z 折りなし 

A 3 Cv A 4 Dc ?、 B 4 D 、 巳 5 Dc ?、 11 x 17 ll?s 8V2XI4C 1 、 8V2XI3C 1 、 8V2XIID11 ?、 
8V4XI4D 、 8V4XI3D 、8 x 13 D 、 8XIOV2D 、 7V4XIOV2DD 、182 x 210 mmDs 
170 x 210 mmD 、 210 x 340 mmc ?、8 Kd 、16 KDd 、11 x 15 c ?、11 x 14 c ?、10 x 15 
C ? 

• Z 折りあり 

A 3 D 、 B 4 e ?、11 X 17 C ? 

• Z 折りあり、サイズ混載時 

• A 3 D と A 4 D 

• B 4 C ? と B 5 D 

•11 x 170 と 8 V 2 x 11 D 

ステープル可能な枚数 

• Z 折りなし 



6. 仕様 _ 覧 


• A 3 D 、 B 4 D 、11 X 17 C ?、 8V2XI4C ?、 8V2XI3D 、 8V4XI4C ?、 8V4XI3C 1 、8 x 
13 D 、8 x 10 V 2 d 、 7V4XIOV2DC ?. 182 x 210 mmD 、 170 x 210 mmD 、 21 Ox 
340 mmD 、8 Kdp 、16 KDc ?、11 x 15 c ?、11 x 14 d 、 10 x 15 l =?:50 枚 

• A 4 Dd 、 巳 5 Dd 、 8V2XIIDD :100枚 
• サイズ混載時 

50枚 （ A 3 D / A 4 D 、 B 4 D / B 5 D 、 11 X 17 D /8 V 2 X 11 D ) 

• Z 折りあり 
10 枚 

• Z 折りありと Z 折りなしの組み合わせ 

Z 折り10枚と Z 折りなし0枚、 Z 折り9枚と Z 折りなし〇〜10枚、 Z 折り 8 枚 
と Z 折りなし〇〜20枚、 Z 折り7枚と Z 折りなし〇〜30枚、 Z 折り6枚と Z 折り 
なし〇〜40枚フィニッシャー、 Z 折り5枚と Z 折りなし〇〜50枚、 Z 折り4枚と 
Z 折りなし〇〜60枚、 Z 折り3枚と Z 折りなし〇〜70枚、 Z 折り2枚と Z 折りな 
し〇〜80枚、 Z 折り1枚と Z 折りなし1〜90枚 
(マイぺー パーのと き） 

ステープル後の収納部数 

• Z 折りなし 

• A 4 D 、 巳 5 D 、 8V2XIID :10〜100枚とじ…200〜30部 

• A 4 D ?、 巳 5 D 、 8V2XIID : 2〜9枚とじ…150部 

• A 3 D 、 B 4 D :10〜50枚とじ…150〜30部 
•11 x 170、 8 V 2 X 14 D : 2〜9枚とじ…150部 

• Z 折りあり、サイズ混載時 

Z 折りした A 3 D と A 4 D 、 Z 折りした B 4 D と B 5 D 、 Z 折りした 11 x 170 と 8 V 2 x11 
0 : 2〜10枚…15〜3部 

• サイズ混載時 

2〜50枚…30部 （ A 3 D / A 4 D 、 B 4 D / B 5 D 、 11 x 17 d /8 V 2 x 11 D ) 

(マイべーパーのと き） 

ステープル可能な用紙紙厚 
64〜 80 g / m 2 (55 〜 69 kg ) 

ステープルのとじ位置 

奥、手前、奥斜め、左 2 力所、上 2 力所 
最大消費電力 

100W 以下（電源は本体から供給） 

大きさ（幅 X 奥行き x 高さ） 

800 x 730 x 980 mm 



フイニツシヤー SR 4080の 仕様 


質量 

約 68 kg 

05 足 

• Z 折りユニットを取り付けたとき、 8 KD は Z 折りできません。 8 KD は、紙折りユニッ 
卜を取り付けたときだけ Z 折りできます。 





6. 仕様 _ 覧 


左トレイの仕様 

収納可能サイズ 

A 3 C ?、 A 4 Dc ?、 A 5 De ?、 A6C ?、 B 4 gp 、 B 5 Dg \ B 613 U 11 x 17 d 、 8V2XI4C ?、8"2 Xl 3 
D 、 8V2XIIDC ?、 8V4XI4C ?、 8V4XI3C 1 、8 x 13 Ds 8 x 10 V 2 Dc ?、8 x 10 Dd 、 7V4XIOV2 
Do 、5 V 2 X 8 V 2 DCJ 、182 x 210 mmD 、 170 x 210 mmD 、 210 x 340 mmD 、 郵便八ガキ D 、 
8 Kc ?、16 KDd 、11 x 1 5c ?、 11 x 1 4c ?、 10 x 1 5c ?、 10 x 1 4c ?、 不定形サイズ 

収容可能枚数 

540枚 

(マイ ぺー パーのと き） 

用紙紙厚 

52〜 169 g / m 2 (45 〜 145 kg ) 

大きさ（幅 x 奥行き x 高さ） 

390 x 330 x 130 mm 

質量 

約 650 g (本体のみ） 



シフトトレイの仕様 


シフトトレイの仕様 

収納可能サイズ 

A3C? 、 A4Dc? 、 A5De? 、 A 6 C? 、 B4gp 、 B5Dg\ B 613 U 11x17d 、 8 V 2 XI 4 C? 、 8"2Xl3 
D 、 8 V 2 XIIDC? 、 8 V 4 XI 4 C? 、 8 V 4 XI 3 C 1 、 8x13Ds 8 x10V 2 Dc? 、 8x10Dd 、 7 V 4 XIOV 2 
Do 、 5V2X8V2DCJ 、 182x210mmD 、 170 x210mmD 、 210 x340mmD 、 郵便八ガキ D 、 
8Kc? 、 16KDd 、 11x1 5c? 、 11x1 4c? 、 10x1 5c? 、 10x1 4c ?、 不定形サイズ 

収納可能枚数 

• A 4 Dd 、 B 5 Dd 、 8V2XIIDC ? :1,250枚 

• A 3 C ?、 B 4 D 、 A 5 D 、11 X 17 D 、8 V 2 X 14 D : 500枚 

• A 5 C ?、 B6D 、 A6d 、 5V2X8V2DC ? :100枚 
(マイぺー パーのと き） 

用紙紙厚 

52 〜 216g/m 2 (45 〜 186kg) 

シフト動作可能サイズ 

A3G? 、 A4Dc? 、 A5De? 、 B4g> 、 B5Dd 、 11x17d 、 8 V 2 XI 4 C? 、 8 V 2 XI 3 G? 、 8 V 2 XIID 
D 、 8 V 4 XI 4 D 、 8 V 4 XI 3 D 、 8x13c? 、 8 XIOV 2 DC? 、 8x10Dc? 、 7 V 4 Xl 0 V 2 Dc?s 5 V 2 X 8 V 2 
Dc?s 182x210mmD 、 170 x210mmD 、 210 x340mrro 、 8Kd 、 16KDd 、 11x15D、11 
x14l=? 、 10x15l=?s 10x14c? 

シフト動作できる用紙紙厚 

52 〜 216g/m 2 (45 〜 186kg) 

最大消費電力 

48 W 以下（電源は本体から供給） 

大きさ（幅 X 奥行き X 高さ） 

400 x 600 x480mm 

質量 


約11 kg 



6. 仕様 _ 覧 


インサーターの仕様 

用紙紙厚 

64〜 216 g / m 2 (55 〜 186 kg ) 

用紙サイズ 

A 3 D 、 B 4 D 、 A 4 Dd >、 B 5 Dc ?、 A 5 Dc ?、 11x17c? 、 8V2XIID11? 
用紙積載枚数 

200枚（マイ ペーパー のとき） 

最大消費電力 

43 W 以下（電源は本体から供給） 

大きさ（幅 X 奥行き X 高さ） 

500 x 600 x 600 mm 

質量 

約 12 kg 



プリントポストの仕様 


プリントポストの仕様 

ビン数 

9ビン 

収納可能サイズ 

A 3 D 、 A 4 Dn?s A 5 Dc ?、 B 4 e ?、 B 5 De ?、11 x 17 d 、11 x 15 c ?、11 x 1411?、 10 x 15 D 、 10 
x 14 D >、 8V2XI411 ?、 8V2XI3D 、 8V2XIIDC ?、 8V4XI411 ?、 8V4XI3C ?、8 x 13 c ?、8 x 
IOWDd 、8 x 10 Dc ?、 sWxSWDd 、 tVaXIOVsDd 1 、8 Kc ?、16 KDd 

収納可能枚数 

各ビン100枚、合計900枚 
(マイ ぺー パーのと き） 

用紙紙厚 

60〜 128 g / m 2 (52 〜110 kg ) 

最大消費電力 

48 W 以下（電源は本体から供給） 

大きさ（幅 X 奥行き X 高さ） 

540 x 600 x 660 mm 

質量 


約 15 kg 



6. 仕様 _ 覧 


Z 折りユニットの仕様 

折り種類 

z 折り 

Z 折り可能用紙サイズ 

A 3 D 、 B 4 D 、 A 4 D 、11 X 17 D 、 8"2><14[1?、 8V2XIIC ? 

折り可能用紙紙厚 

64〜 80 g / m 2 (55 〜 69 kg ) 

使用電源 

100 V 、 1 A 、50/60 HZ 

最大消費電力 

100 W 以下（電源は本体とは別に必要） 

大きさ（幅 X 奥行き x 高さ） 

177 x 620 x 960 mm 

質量 


約 55 kg 



紙折り ユニッ トの仕様 


紙折り ユニット の仕様 

折り種類 

二つ折り、外三つ折り、内三つ折り、四つ折り、観音折り、 Z 折り 

折り可能用紙サイズ 

• Z 折り 

A 3 C ?、 B 4 D 、 A 4 C ?、11 x 17 c ?、 8 " 72 >< 141 =?、 8V2XIID 、 8Kl =? 

•二つ折り、外三つ折り、内三つ折り、四つ折り、観音折り 
A 313 u B 4 d 、 A 4131 、 B 5 D 、 11 x170 、 8V2XI4D 、8 V 2 x11d 、8 Kd 
折り可能用紙紙厚 

64〜105 g / m 2 (55 〜 90 kg ) 

重ね折り可能用紙サイズ 

•二つ折り、内三つ折り 

A 3 G \ B 413 U A 4 D 、 B 5 D 、11 x 17 c ?、 8V2XI4C 1 、 8V2XIIC ?、 8Kc ? 

• 外三つ折り 

巳 4 CJ 、 A 413!、 B 5 D 、 8V2XI4C ?、 8V2XI 1 C ? 

重ね折り可能用紙紙厚 

64〜 80 g / m 2 (55 〜 69 kg ) 

使用電源 

100 V 、 2.4 A 、50/60 HZ 

最大消費電力 

240 W 以下（電源は本体とは別に必要） 

大きさ（幅 X 奥行き X 高さ） 

470 x 730 x 980 mm 

質量 

約 92 kg 

05 足 

• B 4 D 、 A 3 GP 、8 V 2 X 14 D 、 11 x 170、 8 KD など大判の用紙を、内三つ折り、外三つ折 
り、観音折りするとシワがよることがあります。可能な場合は縮小機能と組み合わせ 
て、 A 4 またはそれ以下の用紙サイズを選択してください。 

• 重ね折りは最大3枚まで設定できます。 





6. 仕様 _ 覧 


フイニツシヤー SR 4060とフイニツシヤー 
SR 4070の紙揃えユニツトの仕様 

対応用紙サイズ 

A 3 C ?、 B 4 C ?、 A 4 DC ?、 巳 5 D 、 A 5 D 、11 x 17 d 、 8V2XI4D 、 8V2XIIDC ?、 5V2X8V2D 
最大消費電力 

16 W 以下（電源は本体から供給） 

大きさ（幅 x 奥行き x 高さ） 

108 x 452 x 130 mm 

質量 

約 2ka 



フイニッ シャー SR 4080の紙揃え ユニット の仕様 


フイニッシヤー SR 4080の紙揃えユニット 

の仕様 

対応用紙サイズ 

A 3 C ?、 B 4 C ?、 A 4 D 、 B 5 D 、11 x 17 D 、 8V2XIID 
最大消費電力 

7 W 以下（電源は本体から供給） 

大きさ（幅 X 奥行き X 高さ） 

125 x 450 x 100 mm 

質量 

約1 ,7 kg 



6. 仕様 _ 覧 


2穴パンチユニットの仕様 

パンチ可能サイズ 

A 3 C ?、 A 4 Dc ?、 A 5 Dc ?、 B 4 C ?、 B 5 Dc ?、11 x 17 c ?、 8V2XI4C ?、 8V2XI3C ?、 8V2XIID 
C ?、 8V4XI4C ?、 8V4XI3C ?、8 x 13 c ?、 8x10 1 / 2I3 i n 7V4XIOV2D13 1 、 5 1 / 2x8 1 / 2Di3 i n 182 
x 210 mmD 、170 x 210 mmD 、 210 x 340 mrro 、8 Kc ?、16 KDc ?、11 x 15 c ?、11 x 14 c ?、 
10 x 15 c ? 

パンチ可能紙厚 

52〜 163 g / m 2 (45 〜140 kg ) 



大量給紙トレイの仕様 


大量給紙トレイの仕様 

使用可能用紙サイズ 

A 4 D 、 B 5 D 、8 V 2 x 11 D 
用紙積載枚数 

4,500枚（マイペーパーのとき） 

用紙紙厚 

52〜 128 g / m 2 (45 〜110 kg ) 

最大消費電力 

50 W 以下（電源は本体から供給） 

大きさ（幅 x 奥行き x 高さ） 
314 x 458 x 659 mm 

質量 


約 20 kg 



6 . 仕様 _ 覧 


拡張1284ボードの仕様 

通信方式 

IEEE 1284規格に対応 
接続方式 

IEEE 1284規格に対応したデバイス 
推奨ケーブル：リコー LP インターフェースケーブルタイプ 4B 
足 

• 拡張1284ボードとの接続には、八ーフピッチ用の変換コネクターを使用してくださ 
い。 





拡張無線 U \ N ボードの仕様 


拡張無線 LAN ボードの仕様 

インターフエ_ス 

IEEE 802.11 a / b/g 準拠 ( W 52/ W 53)、 Wi-Fi 準拠 

伝送方式 

• 802.11 a :直交周波数分割多重 ( OFDM ) 方式 

• 802.11 b :直接シーケンススペクトラム拡散/相補符号変調 ( DSSS / CCK ) 方式 

• 802.11 g : 直交周波数分割多重 ( OFDM ) 方式+直接シーケンススペクトラム拡散/相 
補符号変調 ( DSSS / CCK ) 方式 

すべての方式は単信（半二重） 

伝送速度 

• 802.1 la : 6 Mbps 、9 Mbps 、12 Mbps 、18 Mbps 、24 Mbps 、36 Mbps 、48 Mbps 、 
54 Mbps 

• 802.1 1 b : 1 Mbps 、2 Mbps 、5.5 Mbps 、11 Mbps 

• 802.11 g :1 Mbps 、2 Mbps 、5.5 Mbps 、6 Mbps 、9 Mbps 、11 Mbps 、12 Mbps ' 
18 Mbps 、24 Mbps 、36 Mbps 、48 Mbps 、54 Mbps 

周波数範囲（中心周波数表示） 

• 802.11 a : 5180 MHz 〜5320 MHz (20 MHz 間隔8波 W 52、 W 53) 

• 802.1 1 b : 2412 MHz 〜 2472 MHz (5 MHz 間隔13波）、 2484 MHz 

• 802.1 1 g : 2412 MHz 〜 2472 MHz (5 MHz 間隔 13 波） 

※無線 LAN に記載されているマークについて 


2.4DS/0F4 



• 2.4 : 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を示します。 

• DS/OF : DS - SS 方式及び OF - DM 方式を示します。 

• 4 :想定される干渉距離が 40 m 以下であることを示します。 

• ■ 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意 
味します。 





6 . 仕様 _ 覧 


Bluetooth オプションの仕様 

対応バージョン 

Bluetooth Ver 2.0 +EDR 

USB インターフェース 

USB 1.1 

対応プロファイル 

SPP (Serial Port Profile ) 

HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile ) 

BIP (Basic Imaging Profile ) 

周波数範囲 

2400〜2483.5 MHz 
伝送方式 

周波数ホッピングスペクトラム拡散 ( FHSS ) 方式 

伝送速度 

非対称型通信時：約 2.1 Mbps (最大） 

対称型通信時：約 1.3 Mbps (最大） 

伝送速度は、通信機器間の距離や障害物、電波状況、使用する Bluetooth 機器などにより 
異なります。 

※ Bluetooth オプションに記載されているマークについて 


2.4 FH 8 



CHA017 


• 2.4 : 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を示します。 

• FH : FH-SS 方式を示します。 

• 8 :想定される干渉距離が 80 m 以下であることを示します。 

• ■ 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意 
味します。 





拡張ギガビットイーサネットボードの仕様 


拡張ギガビットイーサネットボードの仕様 

インターフエース 

イーサネット （ iobaSE-T 、 100BASE-TX 、 1000 BASE-T) 

伝送速度 

10Mbps 、 100 Mbps 、 1,000 Mbps 

ケーブルの長さ 

100m 



77 



6. 仕様 _ 覧 


消耗品一覧 


ステープラーの針 


名称 

規格 

販売単位 

リコー PPC ステーブラー針タイプ/ 1 

5,000針 

1箱 （5,000 針 x 5個） 

リコー PPC ステーブラー針タイプ K * 2 

5,000針 

1箱 （5,000 針 x 3個） 

リコー PPC ステーブラー針タイプじ 3 

2,000針 

1箱 （2,000 針 X 4個） 

リコー PPC ステーブラーカートリツジ 
タイプ r 4 

力ートリッジ 

1個(5,000針セツト済み) 

リコー PPC ステープラーカートリツジ 
タイプ2 4 5 

力一トリッジ 

1個 (5,000 針セツト済み） 

リコー PPC ステーブラーカートリツジ 
タイプ3$ 

力一•トリッジ 

1個(2,000針セツト済み) 


*1 フイニッシヤ ー SR 4080の端とじ用詰め替え針です。力一トリッジは含まれておりませ 
ん。 

*2 フイニッシヤ ー SR 4060、フイニッシヤ ー SR 4070 の端とじ用詰め替え針です。力一卜 
リッジは含まれておりません。 

*3 フイニッシヤ ー SR 4070の中とじ用詰め替え針です。力ートリッジは含まれておりませ 
ん。 

*4 フイニッシヤ ー SR 4080の端とじ用力一トリッジです。フイニッシヤー本体には、1力一 
トリッジ分が装着されています。 

* 5 フイニッシヤ ー SR 4060、フイニッシヤ ー SR 4070 の端とじ用力一トリッジです。フイ 
ニッシヤー本体には、1力一トリッジ分が装着されています。 

*6 フイニッシヤ ー SR 4070の中とじ用力一トリッジです。フイニッシヤー本体には、2力一 
トリ ッジ分が装着されています。 

トナ- 


名称 

色 

備考 

imagio P トナータイプ7 

ブラック 

パフォーマンス契約用 

imagio MP スポットトナー 7500 

ブラック 

スポット保守契約用 

imagio MP P トナーブラック6001 for E 

ブラック 

imagio MP 6002 GP のパ 
フォーマンス契約用 

imagio MP スポットト ナー ブラック6001 
for E 

ブラック 

imagio MP 6002 GP のスポツ 
卜保守契約用 



















消耗品一覧 


〇 補足 ) 

•本機では、グリーン購入法適合用紙「マイリサイクルペーパー100」が使用できま 
す0 


•その他、各種用紙の情報については、リコーホー厶ぺージ （ http :// www . ricoh . co . jp / 
imagio / support / supply /) を確認するか、営業担当者に問い合わせてください。 





6 . 仕様 _ 覧 


おもな付属品一覧 

• 使用説明書入れ 
• 使用説明書 • ユーザー ガイド 
• はじめにお読みください 

• CD-ROM 

• 記入シール（消耗品の注文先、機械修理の連絡先） 

• マイバンク & QA 登録票 
• スタートカウンター確認シート 

<5^ 足 

• PDF と HTML の使用説明書は付属の CD - ROM に格納されています。 





7. お問い合わせ 

リモート管理サービス、保守サービス契約、お問い合わせ先について説明します。 


リモート 管理 サービスを 利用する 

機械が故障したり、修理を依頼したいときにリコーテクニカルコールセンターへ通報しま 
す。 

〇 重要 ） 

• 「センターに自動通報できませんでした」と表示されているときやリコーテクニカル 
コールセンターから連絡がこないときは、サービス実施店に連絡してください。 

• 本機を移動するときは販売店またはサービス実施店に連絡してください。 



通報には次の3種類があります。 

故障時自動通報 （ SC / サービスコール） 

機械の自己診断機能で故障を検知したときに自動通報されます。 

修理依頼通報 （ MC / マニュアルコール） 

コピーがきれいにとれない、ひんぱんに用紙がつまる、用紙を取り除いても紙づまり 
表示が消えないときなどに、複写機のキーを操作して通報します。 

修理依頼通報（画面の表示） 

次のときは、修理依頼通報画面が表示され、[通報]を押すことによって、リコーテ 
クニカルコールセンターに自動通報することができます。 

• ひんぱんに用紙がつまる。 

• 用紙がつまった状態でドアやカバーが開いたまま一定時間放置された。 

足 

• 自動原稿送り装置 ( ADF ) または原稿ガラス使用時にかかわらず、用紙がつまった状 
態で一定時間放置されると警告音が鳴ります。 














































7. お問い合わせ 


• リコーテクニカルコールセンターでの修理依頼受け付け時間は、9:00〜18:00です。 
ただし、日曜、祝日、年末年始は除きます。 

•お客様のファクス通信（送信時）や電話での通話が優先されるため、リコーテクニカ 
ルコールセンターへの通報が遅れたり、通報できないことがあります。 

• 通報受信後、リコーテクニカルコールセンターからご担当者へ受信確認の連絡をいた 
します。お客様のカスタマーサポートセンターご担当者名を事前に販売店または 
サービス実施店に連絡してください。ご担当者が代わられたときも同様に連絡して 
ください。 


故障時自動通報 （ SC / サービスコール) 


リコーテクニカルコールセンターへ故障情報が自動通報されます。 

足 

•通常コピー時に 「「 f 故障時自動通報」」というメッセージが表示されることがありま 
す。このとき画面の[確認]を押すと通常の操作画面に戻りますが、故障しているユ 
ニッ トを使用するコピーはできません。 

修理依頼通報 （ MC / マニュアルコール） 

1. [リセット]キーを押します。 

2. テンキーで [0] を2回押します。 

3 ■[クリア/ストップ]キーを3秒間押し続けます。 

4■[通報]を押します。 

〇 補足 ~) 

•通報したあと、通常の操作画面に戻すときは[終了]を押します。 


リモート管理サービス用アダプター 

リモート管理サービスを利用するときに必要なアダプターです。 

プリンター機能/スキャナー機能を搭載している機種は、インターネット（常時接続）でリ 
モート管理サービスを運用する機能があらかじめ機械本体に搭載されていますので、アダ 
プターを設置せずに運用することもできます。ただし、お客様の環境によっては、アダプ 
ターを設置することがあります。 







保守 サービス 契約 


保守 サービス 契約 

本機をお買い上げいただく際にリコー保守サービス契約にご契約いただきます。 

保守サービス内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにおたずねく 
ださい。 

なお保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、本機の製造中止後7 
年間です。 



7. お問い合わせ 


機器のご利用終了にともなう、機器に保存さ 
れたお客様の情報資産のお取り扱いについ 
て 

本機をお使いのお客様には、返却•廃棄•譲渡などで機器のご利用終了の際に、その機器 
内に残されたお客様の情報資産を解析され、漏洩する危険を未然に防止する必要がありま 
す。未然に防止するためには、機器のご利用終了後に確実な消去処理を行うことが望まし 
いといえます。 

機器に残存するおもな情報資産は以下になります。 

•コピーやファクスの入出力動作のために一時的に作成される画像データ 
• 任意に HDD へ保存された蓄積文書 
•アドレス帳 
• 各種設定情報他 

上記のような情報資産は、所有者であるお客様の自己責任において処理をする必要があり 
ます。 


リコーでは、機器の情報安全性の強化を進めるとともに、お客様からご返却、お預かりし 
た使用済み機器は、確実な情報消去を実施しています。 

しかし、リコーではない第三者にご返却、お預けされるときには、お客様自身により、情 
報資産の処理や確認が必要となりますのでご注意ください。 

また、リコーでは以下の有償サービスを行っています。必要に応じてご利用いただけます 
ようお願いします。 


サービス •機能と概要 


サービス名称 

概要 

0 A 機器廃棄証明発行サー 
ビス 

機器を物理的に破壊処理したことの証明書を発行します。 

0 A 機器 HDD 傷入れ証明発 
行サービス 

回収した機器から八ードディスクを取り出し、キズ入れを行いま 
す。キズ入れ時の写真が入った証明書を発行します。 

オンサイトによる HDD 取 
り外し • キズ入れサービス 

カスタマー エン ジニアが訪問し、お客様の前で機器から八ードディ 
スクを取り外します。取り外した八ードディスクはキズ入れ作業 
により物理的に読めないようにして、お客様に譲渡もしくは回収し 
ます。取り出したハードディスクをそのまま譲渡することも可能 
です。機器返却時にサービス実施店までご相談ください。 

リース物件の場合はリース会社に所有権があることから、お客様が 
リース会社から事前に同意を得る必要があります。 


• 他社製品に対する上記サービスは実施していません。 








機器のご利用終了にともなう、機器に保存されたお客様の情報資産のお取り扱いについて 


• 地域や機種により対応サービスが異なるときがあります。詳細はコールセンターも 
しくは販売担当者、サービス担当者にお問い合わせください。 

さらに、本機はデータの上書き消去機能や八ードディスクの暗号化機能が用意されていま 
す。詳しくは『セキュリティーガイド』「ハードディスクのデータを上書き消去する」、「機 
器のデータを暗号化する」を参照してください。 



7. お問い合わせ 


お問い合わせ先 

消耗品に関するお問い合わせ 

弊社製品に関する消耗品は、お買い上げの販売店にご注文ください。 
http :// www . ncoh . co . jp / office / supply / index.html 

故障 • 保守サービスに関するお問い合わせ 

故障•保守サービスについては、サービス実施店または販売店にお問い合わせくださ 
い。 

修理範囲（サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続きなどをご要望に応 
じて説明いたします。 

転居の際は、サービス実施店または販売店にご連絡ください。転居先の最寄りのサー 
ビス実施店、販売店をご紹介いたします。 

http :// www . ncoh . co . jp / support / repair / index.html 

操作方法、製品の仕様に関するお問い合わせ 

操作方法や製品の仕様については、「お客様相談センター（ご購入後のお客様専用ダ 
イヤル)」にお問い合わせください。 

050 - 3786-3777 

上記番号をご利用いただけない方は、 03-4330-0917 をご利用ください。 

•受付時間：平日（月〜金）9時〜12時、13時〜17時 （土日、祝祭日、弊社休 

業日を除く） 

• 050ビジネスダイヤルは、一部の IP 電話を除き、通話料はご利用者負担となりま 
す。 

• お問合せの際に機番を確認させていただく場合があります。 

※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、通話を録音 • 記録 
させていただいております。 

※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あら 
かじめご了承ください。 

http :// www . ricoh . co . jp / SOUDAN / index.html 

最新ドライバーおよびユーティリティー情報 

最新版のドライバーおよびユーティリティーをインターネットのリコーホームペー 
ジから入手できます。 

• http :// www . ricoh . co . jp / download / index.html 



8. 付録 

商標について説明します。 


商標 

Adobe 、 Acrobat 、 PageMaker 、 PostScript、PostScript 3 、 Reader は 、 Adobe Systems 
Incorporated (アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標 
です。 

BMLinkS は、社団法人ビジネス機械 • 情報システム産業協会の登録商標です。 

Apple 、 AppleTalk 、 Macintosh、Mac OS 、 および Safari は、米国および他の国々で登録さ 
れた Apple Inc . の商標です。 

Bluetooth 商標は 、 Bluetooth SIG , Inc . 所有の商標であり、ライセンスの下で株式会社リコー 
が'使用して います。 

Citrix ' Citrix Presentation Server、CitrixXenApp は Citrix Systems , Inc . の米国あるいはその 
他の国における登録商標または商標です。 

EPSON 、 ESC / P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

Rrefox は Mozilla Foundation の商標です。 

Intel および Celeron は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商 
標です。 

旧 M は、米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。 

JAWS ® は米国およびその他の国における Freedom Scientific BLVGroup , LLC の登録商標 
です。 

Monotype は、アメリカ合衆国の特許商標局で登録されている Monotype Imaging , Inc . の登 
録商標であり、そしてその他の管轄区域で登録されている場合があります。 

IPX ' IPX / SPX 、 NCP 、 NDS 、 NetWare は NovelUnc . の米国における登録商標または商標で 
す。 

Java は 、 Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登 
録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vista、Internet Explorer は、米国 Microsoft 
Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

OpenLDAP は 、 OpenLDAP Foundation の登録商標です 0 
SD および SD のロゴは、 SD -3 C , LLC の商標です。 

UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。 

UPnP は UPnP Forum の登録商標です。 

「データコネクト」は、 NTT 東日本および NTT 西日本の登録商標です。 

NTT グループ各社の総称を NTT と表記しています。 


8. 付録 


• Internet Explorer の正式名称は次のとおりです。 
Microsoft ® Internet Explorer ® 6 

Windows ⑨ Internet Explorer ⑨ 7 
Windows ® Internet Explorer ® 8 

• Windows 2000の製品名は以下のとおりです。 
Microsoft ® Windows ® 2000 Professional 
Microsoft ® Windows ® 2000 Server 
Microsoft ® Windows ® 2000 Advanced Server 

• WindowsXP の製品名は以下のとおりです。 

Microsoft ® Windows ® XP Professional 
Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 
Microsoft ® Windows ® XP Media Center Edition 
Microsoft ® Windows ® XP Tablet PC Edition 

• Windows Vista の製品名は以下のとおりです。 
Microsoft ® Windows Vista ® Ultimate 
Microsoft ® Windows Vista ® Business 
Microsoft ® Windows Vista ® Home Premium 
Microsoft ® Windows Vista ® Home Basic 
Microsoft ® Windows Vista ® Enterprise 

• Windows 7 の製品名は以下のとおりです。 

Microsoft ® Windows ® 7 Home Premium 
Microsoft ® Windows ® 7 Professional 
Microsoft ® Windows ® 7 Ultimate 
Microsoft ® Windows ® 7 Enterprise 

• Windows Server 2003の製品名は以下のとおりです。 
Microsoft ® Windows Server ® 2003 Standard Edition 
Microsoft ® Windows Server ® 2003 Enterprise Edition 

• Windows Server 200 3 R 2 の製品名は以下のとおりです 0 
Microsoft ® Windows Server ® 200 3 R 2 Standard Edition 
Microsoft ® Windows Server ® 200 3 R 2 Enterprise Edition 

• Windows Server 2008の製品名は以下のとおりです。 
Microsoft ® Windows Server ® 2008 Standard 
Microsoft ® Windows Server ® 2008 Enterprise 

• Windows Server 200 8 R 2 の製品名は以下のとおりです 0 



Microsoft ® Windows Server ® 200 8 R 2 Standard 
Microsoft ® Windows Server ® 200 8 R 2 Enterprise 
その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。 
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